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ناشر 
دانش آموختگان تهران 
ویرایش 


ویرایش نهم - شهریور ۱۴۰۰ 


۱۷۹ 


خودازمایی 


مجرای توراسیک به کدام ورید تخلیه می‌گردد؟ (علوم‌پایه دندان‌پزشکی خرداد ۱۴۰۰ میان‌دوره کشوری) 


ey as 
گزینه 3 ساب کلاوین راست‎ 


کررنه ۸ اجوف فوقانی 


ب مجرای توراسیک به ورید براکیوسفالیک چپ تخلیه می‌شود. 

در مورد ورید براکیوسفالیک چپ کدام گزینه صحیح نمي‌باشد؟ (علوم‌پایه پزشکی دی 99— میان‌دوره) 
گزینه 1 در محدوده لبه تحتاني اولین غضروف دنده‌اي راست به ورید براکیوسفالیک سمت راست مي‌رسد. 
گزینه 2 در نوزادان از عقب دسته جناغ عبور مي‌کند. 
کزینه 3 از محدوده انتهاي داخلي استخوان ترقوه چپ آغاز مي‌شود. 


گزینه 4 وريدهاي تيروئيدي تحتاني و ورید Ow‏ دنده‌اي فوقاني چپ به آن وارد مي‌شود. 


تمایش پاسخ 
ب ورید براکیوسفالسک چپ در محدوده لبه تحتانی اولین pac‏ 99 دنده‌ای راست به ورید براکیوسفالیک سمت راست می‌رسد. 


ستون مهره و خصوصیات کلی قفسه‌ی سینه 
درجه سختی: آسان 
تعداد سوال: ۷۷ 
نکته: خون‌رسانی فضاهای بین‌دنده‌ای از مباحث پرتکرار بوده‌است و عضلات پشتی به تازگی مورد توجه طراحان بوده‌اند. 


Cool‏ و میزان سختی سئوالات پزشکی و دندان‌پزشکی مشابه است. 


خودازمایی 
وجود زائده پستانی (Mamillary Process)‏ از ویژگی‌های کدام مهره است؟ (پزشکی شهریور -9F‏ قطب آزاد) 
گزین» 1 مهره‌های IDS‏ 
گزینه 2 مهره‌های سینه‌ای 
گزینه 3 مهره‌های کمری 


گزینه 4 است ستخوان خاجی 


۹ 

همه موارد زیر از خصوصیات یک مهره تیپیک ناحیه سینه‌ای می‌باشند. بچز: (پزشکی شهریور ۹۵- قطب اصفهان) 
گزینه 1 تنه‌ی مهره قلبی شکل است. 
گزینه 2 سوراخ مهره‌ای گرد است. 


گزینه 3 بر روی زوائد عرضی رویه مفصلی وجود دارد. 


گزینه 4 زوائد عرضی wl‏ دارای سوراخ است. 


5 


Tews‏ فده ری آم‌ها وازان شاخ انس 
گزینه 2 بدنه‌ی کلیوی شکل دارند. 

گزینه 4 سوراخ مهره‌ای مثلثی شکل دارند 

9 


سول 1 


گزینه 1 GUL‏ زائده مفصلی فوقانی 
گزینه 2 پایین زائده مفصلی تحتانی 
کزینه 3 رس زائده خاری 


گزینه 4 IS‏ ريشه زائده عرضی 


=) 


ال ها 


گزینه 1 در جلوی زائده مفصلی فوقانی 
گزینه 2 در جلوی زائده مفصلی تحتانی 
گزینه 3 در پشت زائده Lads‏ فوقانی 
گزینه 4 در پشت زائده مفصلی تحتانی 


ت 


کزینه 1 تیغه (Lamina)‏ 


کزینه 2 زائده عرضی (Transverse process)‏ 
کرینه 3 (Pedicle) as‏ 
گزینه 4 تنه (Body)‏ 


الف 


سین 7 


گزینه 1 جسم مهره ششم سینه‌ای 
گزینه 7 جسم مهره پنجم سینه‌ای 
گزینه 3 زائده عرضی مهره پنجم سینه‌ای 


گزینه 4 زائده عرضی مهره ششم سینه‌ای 


al 


ستیغ ساکرال بینابینی (Intermediate Sacral Crest)‏ استخوان ساکروم مربوط ay‏ کدام بخش زیر است؟ (پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب مشهد) 
گزینه 2 زوائد شوکی 
گزینه 3 زوائد عرضی 


گزینه 4 گزینه‌ی ۱و ۲ 


val 


همه عناصر زیر در تشکیل حدود سوراخ بین مهره‌ای شرکت دارند بجز: (پزشکی شهریور ۹۴- قطب شمال / دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب کرمان) 


کزینه 1 تیغه مهره‌ای 
گزینه 2 تنه مهره‌ای 
گزینه 3 دیسک بین مهره‌ای 


گزینه 4 پایک مهره‌ای 


val 


تکمه دنده (Tuberclo of rib)‏ با کدام بخش از مهره مفصل می‌شود؟ (دندان‌پزشکی شهریور 90- قطب شیراز) 
کزینه 1 al‏ مهره (Pedicle)‏ 
کزینه 2 asus‏ مهره (Lamina)‏ 
گزینه 3 تنه مهره (Body)‏ 


کزینه 4 زائده عرضی مهره (Transverse process)‏ 


نمایش پاسخ 


=) 


زاویه استرنال (لوئیس) با کدامیک از گزینه‌های زیر هم‌سطح است؟ (دندان‌پزشکی اسفند 90- قطب اهواز و همدان) 
گزینه 1 دیسک بین مهره‌ای اول و دوم سینه‌ای 

گزینه 2 دیسک بین مهره‌ای سوم و چهارم سینه‌ای 

گزینه 3 دیسک بین مهره‌ای چهارم و پنجم سینه‌ای 


گزینه 4 دیسک بین مهره‌ای پنجم 9 ششم سینه‌ای 


۹ 

i‏ ار ۱ ای ار ان تا را 
گزینه 1 زائده‌ی خاری دو شاخه 

گزینه 2 بزرگ‌ترین تنه‌ی مهره‌ای 

گزینه 3 وجود سطح مفصلی روی تنه 


گزینه 4 بزرگ‌ترین سوراخ مهره‌ای 


6۹ 
همه ویژگی‌های زیر از اختصاصات مهره‌های توراسیک می‌باشند بجز: (دندان‌پزشکی اسفند 90- قطب مشهد) 
گزینه 1 جسم مهره قلبی شکل 


گزینه 2 وجود رویه مفصلی در طرفین جسم مهره 


گزینه 3 زائده‌ی خاری دو شاخه 
گزینه 4 وجود )439 مفصلی بر روی زوائد عرضی مهره 


نمایش پاسخ 


در تصویر زیر که CT‏ آگزیال مهره لومبار است plas‏ عدد نشان دهنده لیگامان فلاووم است؟ (پزشکی اسفند -VD‏ قطب شهید بهشتی) 


گزینه 1 ۱ 
گزینه 2 ۲ 
گزینه 3 ۳ 
گزینه 4 ۴ 
نمایش پاسخ 
۹ 


در حین پونکسیون لومبار سوزن از کدامیک از رباطهای زیر عبور می‌کند؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب تهران) 
گزینه 1 Ligamentum flavum‏ 
گزینه 2 Inter transverse‏ 
گزینه 3 Anterior longitudinal‏ 
گزینه 4 Posterior longitudinal‏ 
نمایش پاسخ 
call‏ 


elas‏ عضله بین دنده‌ای از استرنوم تا محل زاویه 0.159 کشیده شده است؟ (پزشکی شهریور -٩۴‏ قطب اصفهان) 


گزینه 1 Ww‏ دنده‌ای خارجی 
گزینه 2 Ew‏ دنده‌ای داخلی 
گزینه 3 بین دنده‌ای داخلی‌ترین 


گزینه 4 عرضی سینه‌ای 


نب 
تمام عضلات زیر در تنفس نقش دارند بجز: (دندان‌پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب شیراز) 

گزینه 1 بین دنده‌ای داخلی (Internal intercostal)‏ 

کزینه 2 پسواس بزرگ (Psoas major)‏ 

گزینه 3 جناغی چنبری پستانی (sternocleidomastoid)‏ 


کزینه 4 دیافراگم (Diaphragm)‏ 


od 


در عمل تنفس» حرکت دسته‌ی پمپی (Pump Handle)‏ به حرکت کدام عنصر تشریحی ذیل اطلاق می‌شود؟ (پزشکی اسفند -AF‏ قطب مشهد) 
گزینه 1 حرکت تلفیقی تمام عناصر تنفسی 
گزینه 2 حرکت Vb‏ و پایین بخش She‏ دنده‌ها 
کزینه 3 حرکت VL‏ و پایین دیافراگم 
گزینه 4 حرکت VL‏ و پایین جناغ 


نمایش پاسخ 


=) 


وال20 


عصب اینترکوستوبراکیال ay‏ کدامیک از موارد زیر اطلاق می‌شود؟ (پزشکی شهریور -٩۴‏ قطب آزاد / پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب اصفهان) 


ay 1 ans‏ شاخه جلدی خارجی عصب Ow‏ دنده‌ای دوم گفته می‌شود. 
گزینه 2 a‏ شاخه قدامی Ow eae‏ دنده‌ای oy oF Jol‏ می‌شود. 
گزینه 3 ay‏ ۶ عصب بین دنده‌ای فوقانی گفته می‌شود. 


Sethe late فاحل‎ wil wale کف دعب‎ 


لف 
مر 
همه گزینه‌های زیر در مورد عصب فرنیک صحیح است. بجز: (پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب شیراز) 
گزینه 1 از ریشه‌های قدامی اعصاب elds‏ 03-45 تشکیل می‌شود. 
گزینه 2 از gle‏ عضله‌ی اسکالن میانی عبور می‌کند. 


گزینه 3 تنها عصب حرکتی دیافراگم است. 
ais‏ 4 شاخه‌های حسی به جنب Mediastinum‏ و دیافراگمی می‌دهد. 


۱ B22 

عصب فرنیک a)‏ تمام عناصر زیر شاخه می‌دهد. بجز: (پزشکی شهریور -9F‏ قطب کرمان) 
کزینه 1 پریکارد جداری 
گزینه 2 جنب جداری مدیاستینال 
گزینه 3 عضله‌ی دیافراگم 


گزینه 4 پریکارد احشایی 


یا 


2 Misc 


خون تیره (سیاهرگی) فضاهای بین دنده‌ای خلفی فوقانی چپ در اغلب موارد به درون کدامیک از وریدهای زیر تخلیه می‌شود؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب آزاد) 


گزینه 4 همی آزیگوس فرعی 


‌ 


شریان‌های بین دنده‌ای قدامی در فضای بین دنده‌ای هشتم از plas‏ شاخه‌ی شریانی جدا می‌شود؟ (پزشکی اسفند -٩۳‏ قطب تبریز) 
گزینه 1 superior epigastric‏ 
گزینه 2 inferior epigastric‏ 
گزینه 3 musculo phrenic‏ 


internal thoracic 4 گزینه‎ 


سوال 25 ۱ 


اولین posterior intercostals artery‏ از کدام شریان زیر مشتق می‌شود؟ (پزشکی اسفند -٩۳‏ قطب شیراز) 


Musculophrenic 1 گزینه‎ 
Internal thoracic artery 2 گزینه‎ 
Pericardiacophrenic 3 گزینه‎ 


Costocervical 4 گزینه‎ 


| کدامیک از شاخه‌های آتورت سینه‌ای است؟ (پزشکی اسفند -٩۳‏ قطب اصفهان) 
گزینه 1 پریکادیا کوفرنیک 
گرینه 2 ازوفاژیال 


گزینه 3 بین دنده‌ای قدامی 


گزینه 1 موسکولو فرنیک 
گزینه 2 اپی‌گاستریک تحتانی 
گزینه 3 سوپریور توراسیک 


کریده ۸ لاترال توراسیک 


الف 


سطال 28 


Aortic arch 1 گزینه‎ 
Ascending aorta 2 گزینه‎ 


Subclavian 3 گزینه‎ 


Brachiocephalic 4 گزینه‎ 


é 


Mediastinal 1 گزینه‎ 
Pericardiacophrenic 2 گزینه‎ 
Subcostal 3 گزینه‎ 


Superior phrenic 4 گزینه‎ 


Ww 


گزینه 1 فاسیای کلاوی پکتورال 
گزینه 2 فاسیای پکتورالیس 
کزینه 3 حفره آگزیلا 

گزینه 4 شبکه لنفاوی ساپی 


سوال 31 


کزینه 2 توراسیک داخلی 
گزینه 4 اینتریکتورال 
۹ 


سوال 2 


کزینه 1 غدد لنفاوی آگزیلاری 


گزینه 2 غدد لنفاوی پارااسترنال 
گزینه 3 غدد لنفاوی Cw‏ دنده‌ای 


گزینه 4 غدد لنفاوی همراه با شریان توراسیک خارجی 


الف 


سوال 33 


گزینه 1 انقباض دیافراگم 
کزینه 2 تأمین حس پریکارد احشایی 


کزینه 3 تأمین حس صفاق زیر دیافراگم 


گزینه 4 Use‏ حس پلورای جداری 


Thoracic Aorta 1 گزینه‎ 
Internal Thoracic 2 گزینه‎ 
costo -cervical 3 گزینه‎ 


Thyro -cervival 4 گزینه‎ 


é 


سوال 36 


کزینه 1 حاشیه دنده‌ای (costal margine)‏ 
گزینه 2 زائده گزیفوئید 
گزینه 3 دنده‌های ۱۲ و ۱۱ 


گزینه 4 مهره L1‏ 


گزینه 1 دنده اول 
گزینه 2 دنده دوم 
گزینه 3 دنده هشتم 


گزینه 4 دنده دوازدهم 


>) 


a, 5‏ 1 تقعر قوس آثورت 
گزینه 2 دیسک بین ۲1 ,12 
گزینه 3 محل دو شاخه شدن نای 


گزینه 4 تغییر مکان مجرای توراسیک در خلف مری به سمت چپ Ol‏ 


brad 


سوال 39 


گزینه 1 دیسک بین ۲5 T6,‏ 


گزینه 72 صفحه‌ی ترانس پیلوریک 


گزینه 3 دهانه‌ی فوقانی توراکس 


کزینه 4 زاویه‌ی استرنال 


=) 


سوال 40 


گزینه 1 عمودی 

گزینه 2 قدامی خلفی 
گزینه 3 عرضی 

گزینه 4 عرضی و عمودی 


€ 


کزینه 1 قوس آئورت 


گزینه 2 شریان ساب‌کلاوین 
گزینه 3 شریان کوستوسرویکال 


گزینه 4 آتورت سینه‌ای 


>) 


کرینه 1 زائده خاری مایل 


گزینه 2 زائده عرضی سوراخ‌دار 


گزینه 3 زائده خاری تخت و افقی 


گزینه 4 جسم مهره‌ای بزرگ 


ad 


کزینه 1 توراسیک فوقانی 
گزینه 2 آئورت نزولی 
گزینه 3 توراسیک داخلی 
گزینه 4 برونکیال 


ج‌ 


سوال 44 


گزینه 1 شریان‌های Ow‏ دنده‌ای خلفی راست طویل‌تر از سمت چپ هستند 
dane‏ شریان‌های صورآخ bs‏ همان شریان‌های بیرن دنه آی خاش هی 
گزینه 3 ورید بین دنده‌ای فوقانی چپ به ورید براکیوسفالیک تخلیه می‌شود 


سوال 45 


Pedicle 1 گزینه‎ 
Vertebral body 2 گزینه‎ 
Facet joint 3 گزینه‎ 


Lamina 4 گزینه‎ 


cv 


سوال 46 


las‏ مورد در ارتباط با حرکت دسته پمپی (Pump handle)‏ قفسه سینه صحیح است؟ (پزشکی شهریور -9F‏ قطب اهواز) 


گزینه 1 افزایش قطر جلویی- عقبی قفسه سینه 


سوال 47 


تمامی موارد زیر در سطح فوقانی دنده اول دیده می‌شود بجز؟ (پزشکی اسفند -9F‏ قطب تبریز) 


گزینه 1 ناودان برای شریان ساب‌کلاوین 
گزینه 2 ناودان ly‏ ورید ساب‌کلاوین 


گزینه 3 ناودان دنده‌ای 


سوال 48 


کدامیک از شریان‌های زیر از آتورت سینه‌ای منشعب می‌شود؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب اهواز) 


گزینه 72 بین دنده‌ای قدامی 
گزینه 3 اپی‌گاستریک فوقانی 


گزینه 4 Cw‏ دنده‌ای خلفی 


سوال 49 


Crowd‏ عمده لنف پستان (breast)‏ به plas‏ گروه از عدد لنفاوی زیر تخلیه می‌شود؟ (پزشکی شهرپور ۹۳ قطب اهواز) 


Para sternal lymph nodes 1 گزینه‎ 
Post.mediastinal lymph nodes 2 گزینه‎ 
Axillary lymph nodes 3 گزینه‎ 


Diaphragmatic lymph nodes 4 گزینه‎ 


سوال 50 


plas‏ مفصل زیر از نوع fibro cartilaginous‏ است؟ (پزشکی اسفند -9F‏ قطب مشهد) 


گزینه 3 مفضل بین دنده‌ی اول و استرنوم 


گزینه 4 مفصل بین دنده‌ی هفتم و استرنوم 


۳ 


سوال 51 


در تشکیل سوراخ بین مهره‌ای (Intervertebral foramen)‏ کدامیک از pols‏ زیر دخالت دارند؟ (پزشکی اسفند -9F‏ قطب آزاد) 


گزین» 1 اتصال بریدگی‌های مهره‌ای فوقانی و تحتانی 
گزینه 2 اتصال قوس مهره با تنه‌ی مهره 

گزینه 3 اتصال لامیناها 

گزینه 4 اتصال لامینا و پدیکل 


سوال 52 


کدام قسمت از مهره در تشکیل سوراخ بین مهره‌ای (Intervertebral foramen)‏ شرکت می‌کند؟ (دندان‌پزشکی اسفند -9F‏ قطب شیراز. همدان و زنجان) 


گزینه 1 Spinous process‏ (زائده‌ی شوکی) 
گزینه 2 Transverse process‏ (زائده‌ی عرضی) 
گزینه 3 Lamina‏ (تیغه) 


گزینه 4 Pedicle‏ (پایه) 


> 


کدام بخش از یک دنده نمونه (Typic)‏ با زائده عرضی مهره‌های سینه‌ای مفصل می‌شود؟ (دندان‌پزشکی اردیبهشت ۹۷- میان‌دوره کشوری) 
گزینه 1 Head‏ 

Neck 2 گزینه‎ 

Tubercle 3 گزینه‎ 


Angle 4 گزینه‎ 


é 


سوال 54 


شریان ماسکولوفرنیک از کدامیک از شریان‌های زیر منشاً می‌گیرد؟ (پزشکی شهریور -9V‏ قطب اهواز) 
گزین» 1 آئورت سینه‌ای 
گزینه 3 توراسیک داخلی 
گزینه 4 ساب‌کوستال 


E 


داشتن رویه مفصلی در کنار تنه مهره خاص کدامیک از مهره‌های زیر است؟ (پزشکی شهریور -٩۷‏ قطب آزاد) 
گزینه 1 گردنی Cervical‏ 
گزینه 2 سینه‌ای Thoracic‏ 


گزینه 3 کمری Lumbar‏ 
گزینه 4 خاجی Sacral‏ 


تج 


کدامیک از موارد ذیل از خصوصیات مهره‌های سینه‌الی صحیح است؟ (پزشکی شهریور -9V‏ قطب تبریز) 


گزینه 1 در طرفین تنه‌ی مهره‌ی Jol‏ پشتی فقط یک رو a)‏ مفصلی وجود دارد 
گزینه 2 زائده‌ی خاری چهارگوش 
گزینه 3 سوراخ مهره‌ای مثلثی شکل 


گزینه 4 در روی زائده‌ی عرضی مهره‌ی ۱۱ و IP‏ سطح مفصلی وجود ندارد 


> 


Bi allgan 


در یک برش از سطح اولین مهره کمری 1 کدامیک از ساختارهای زیر معمولا دیده نمی‌شود؟ (پزشکی شهریور -VV‏ قطب شیراز) 
گزینه 1 Pancreas‏ 
گزینه 2 supraglenoid gland‏ 
گزینه 3 pylorus‏ 
گزینه 4 Duodenum‏ 
نمایش پاسخ 
Y‏ 


ورید آزیگوس ay‏ کدام ورید تخلیه می‌شود؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب تهران و کرمان) 


Inferior vena cava 1 گزینه‎ 
Superior vena cava 2 a. 35 
Right brachiocephalic 3 گزینه‎ 


Left brachiocephalic 4 گزینه‎ 


سوال 59 


مجرای سینه‌ای thoracic duct‏ لنف plod‏ بدن را دریافت می‌کند بجز: (پزشکی شهریور ۹۷- قطب مشهد) 


گزینه 1 نیمه‌ی چپ بدن در زیر دیافراگم 
گزین» 2 نیمه‌ی راست بدن در زیر دیافراگم 
گزینه 3 نیمه‌ی چپ بدن در GUL‏ دیافراگم 


گزینه 4 نیمه‌ی راست بدن در GUL‏ دیافراگم 


سوال 60 


ورید براکیو سفالیک راست Rt.Brachiocephalic‏ از به هم پیوستن plas‏ وریدها به وجود می‌آید؟ (دندان‌پزشکی شهر یور 5-7 قطب آزاد) 


کزینه 1 آزیگوس و ساب‌کلاوین 
گزین» 2 آزیگوس و براکیو سفالیک راست 


گزینه 4 ساب‌کلاوین‌راست و جوگولار خارجی راست 


۳ 


سوال 61 


زاویه استرنال در محاذات غضروف دنده‌ای ...۰.۰.۰۰ قرار دارد. (دندان‌پزشکی شهریور ۹۷- قطب زنجان) 


سرخرگ a, subclavian‏ کدامیک از ساختمان‌های زیر خون‌رسانی نمی‌کند؟ (دندان‌پزشکی و پزشکی شهریور ۹۷- قطب شیراز) 
گزینه 1 Brain‏ 
گزینه 2 Cervical muscle‏ 
گزینه 3 Thyroid gland‏ 
گزینه 4 Submadibular gland‏ 


سر دنده با کدام قسمت از مهره مفصل می‌شود؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۷- قطب شیراز) 
کزینه 7 (Tranverse process)‏ زائده‌ی عرضی مهره 
کزینه 2 زائده‌ی خاری مهره (Spinous process)‏ 
گزینه 3 تنه‌ی مهره (Body)‏ 
(Articular process) 4 35‏ ;50.51( مفصلی مهره 


~ 


سوال 64 


کدامیک از شاخه‌های شریانی زیر مستقیما از قوس آئورت جدا نمی‌شود؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۷- قطب همدان) 


کزینه 1 کاروتید مشترک چپ 


گزینه 3 ساب‌کلاوین چپ 
گزینه 4 تنه براکیوسفالیک 


سوال 65 


کدامیک از اعصاب زیر همراه مری از دیافراگم عبور می‌کند؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۷- قطب همدان) 


گزینه 1 واگ 

گزینه 2 فرنیک 

گزینه 3 اسپلاتکنیک کوچک 
کزینه 4 اسپلاتکنیک بزرگ 


سوال 66 


کات از موار زیر در تسیل دهانه فوقان ست شرت مک ردنا شک سوریو ۱۷ ees‏ ریا 


گزینه 1 استرنوم 
گزینه 2 مهره اول 


گزینه 3 دنده اول 


سوال 67 


محل دو شاخه شدن نای کدام است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۷- مشترک کشوری) 


گزینه 1 هم‌سطح با زاویه‌ی استرنال 
گزینه 3 در حد تحتانی گردن 


گزینه 4 در مدیاستینوم خلفی 


الف / زاویه لوئیس همسطح است با: و دیسک بین مهره‌ای ۲5 -۰۲4 دو شاخه شدن نای. ابتدا و انتهای قوس آئورت» دو شاخه شدن تنه‌ی پولمونری و تغییر مکان مجرای 
توراسیک در خلف مری به سمت چپ آن است. 
ترتیب police‏ قرار گرفته در ناودان دنده‌ای (Costal groove)‏ از a VL‏ پایین به کدام JSS‏ زیر است؟ (پزشکی اسفند ۷- قطب آزاد / دندان‌پزشکی شهریور -٩۷‏ قطب 
مشهد) 
گزینه 1 شریان» ورید. عصب 
گزینه 2 ورید» شریان» عصب 
گزینه 3 عصب. ورید. شریان 


گزینه 4 ورید» عصب. Ob pb‏ 


ب / ورید» شریان» عصب 


سوال 69 


همه گزینه‌های زیر با زاویه استرنال هم‌سطح هستند. یچز: (پزشکی اسفند -٩۷‏ قطب اصفهان. تهران و کرمان) 


گزینه 1 چهارمین غضروف دنده‌ای 
گزینه 2 دو شاخه شدن شریان ریوی 
گزینه 3 قوس آثورت 


گزینه 4 دیسک بین مهره‌ای ۲4 - 15 


الف / زاویه لوئیس همسطح است با 9 دیسک Ow‏ مهره‌ای 5 - ۰۲4 دو شاخه شدن «igh‏ ابتدا 9 انتهای قوس آثورت. دو شاخه شدن as‏ پولمونری 9 تغییر مکان مجرای 


توراسیک در خلف مری به سمت چپ آن است. 


کدامیک از موارد ذیل از مشخصات مهره‌های تیپیک سینه‌الی نیست؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۷- قطب تبریز) 


گزینه 1 سوراخ زائده‌ی عرضی 


گزینه 7 قوس مهره‌ای 
گزینه 3 جسم مهره 


گزینه 4 سوراخ مهره‌ای 


الف. سوراخ زائده‌ی عرضی جزء ویژگی‌های مهره‌ی تیپیک سینه‌ای نیست عزیزم. 


گزینه 1 عضلات عرضی سینه (Transrersus thoracis muscles)‏ 
کزینه 2 عضلات زیردنده‌ای (Subcostal muscles)‏ 
کزینه 3 عضلات زیردنده‌ای (Subcostal muscles)‏ 
کزینه 4 عضلات بین دنده‌ای داخلی (Internal Intercostal muscles)‏ 
نمایش پاسخ 
ب / در دیواره قدامی قفسه سینه عمقی‌ترین عضلات عضلات بین دنده‌ای داخلی‌تر هستند ولی در سطح خلفی عضلات زیردنده‌ای عمقی‌ترین می‌باشند. 
سوراخ عرضی (فورامن ترانسورساریوم) از مشخصات کدامیک از مهره‌های زیر است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب آزاد) 
گزینه 1 گردنی 
گزینه 2 کمری 
گزینه 3 سینه‌ای 
گزینه 4 خارجی 
نمایش پاسخ 
الف / مهره‌های گردنی دارای زائده‌ی خاری کوتاه دو شاخه و زوائد عرضی سوراخ‌دار هستند. 


کدامیک از عضلات زیر توسط شاخه خلفی اعصاب نخاعی عصب‌دهی می‌شود؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب تهران) 


گزینه 1 سراتوس پوستوریور سوپریور 
گزینه 2 ارکتور اسپینا 
گزینه 3 لاتیسیموس دورسی 
گزینه 4 سراتوس پوستوریور اینفریور 
نمایش پاسخ 
نب هر gil sac‏ یک فا که ISI‏ و هی یک شاحه Span‏ سا ca‏ شود که sl ay‏ ققاصی ی A‏ سیم می فده تست (Gl epee liga‏ 
aol‏ را عصب‌دهی می‌کند. عضله ارکتور اسپینا هم توسط شاخه خلفی اعصاب نخاعی عصب‌دهی می‌شود. 
کدامیک از قوس‌های ستون مهره‌ها دیرتر از بقیه ایجاد می‌شود؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب کرمان) 
گزینه 1 سرویکال 
گزینه 2 لومبار 
گزینه 3 توراسیک 
ییاه مساگرا 
نمایش پاسخ 
ب / قوس لومبار ستون مهره‌ها دیرتر از بقیه ایجاد می‌شود و قوس سرویکال زودتر از بقیه. 
زاویه جناغی (Sternal Angle)‏ در مقابل کدامیک از مهره‌های زیر قرار دارد؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب اصفهان و همدان) 
گذیته 1 ۲4 :۳9 
گزینه 2 T4-T5‏ 
گزینه 3 ۲6 T5-‏ 
danse‏ ۳ 


ب / زاویه لوییس در مقابل 13 -۲2 و زاویه جناغی در مقابل TS‏ -۲4 قرار دارد. 

کدام‌یک از احشای زیر به وسیله دنده‌ها حمایت نمی‌شود؟ (علوم‌پایه دندان‌پزشکی خرداد ۱۴۰۰ میان‌دوره کشوری) 
گزینه 1 کبد 

ais‏ 2 طحال 


گزینه 3 دوازدهه 
گزینه ۸ AAS‏ چپ 


ج دوازده a‏ وسیله دنده‌ها حمایت نمی‌شود. 


سطال 77 


گزینه 1 ۴ و ۵ 
گزینه 2 ۵ 
گزینه 3 ۵ و۶ 
گزینه 4 ۶ 


ج پنجمین مهره سینه‌ای با دنده‌های پنجم و ششم مفصل می‌شود. 


درجه سختی: آسان 


تعداد سوال: ۵۷ 


نکته: بن‌بست دنده‌ای- دیافراگمی و محل عبور عناصر از دیافراگم از مباحث پرتکرار هستند. 


سول 1 


گزینه 1 عصب فرنیک راست 
cane Faust‏ یلیکو 
گزینه 3 مجراي سینه‌ای (توراسیک داکت) 


گزینه 4 عصب واگ چپ 


گزینه 1 مجرای توراسیک از سوراخ آئورتی عبور می‌کند. 

گزینه 2 سوراخ مروی در مقابل دهمین مهره سینه‌ای قرار دارد. 
گزینه 3 ستون چپ به مهره‌های Jol‏ تا سوم کمری اتصال دارد. 
ans‏ 4 عصب حرکتی آن فرنیک است. 


گزینه 1 مری 
گزینه 2 ورید اجوف تحتانی 
گزینه 3 آورت نزولی سینه‌ای 


گزینه 4 ورید پورت 


سل ۶ 


midaxillary line 1 گزینه‎ 


parasternal line 2 گزینه‎ 


paravertebral line 3 گزینه‎ 


mid clavicular line 4 گزینه‎ 


€ 


گزینه 2 با انقباض آن ارتفاع گنبدها کاهش می‌یابد. 
گرینه 3 با انقباض yl‏ حجم قفسه سینه کاهش می‌یابد 


گزینه 4 ورید پورت ol‏ را سوراخ می‌کند. 


Ww 
1 


گزینه 1 سوراخ آئورتی دیافراگم 
گرینه 2 سوراخ مروی دیافراگم 
کرینه 4 لیگامان قوسی خارجی 


ت 


گزینه 1 آثورت 


گزینه 2 بزرگ سیاهرگ زیرین 
گزینه 3 ازوفاگوس 
گزینه 4 زنجیره‌ی سمپاتیک 


تس 


Bln 


گزینه 1 عصب واگ راست 


گزینه 2 ورید آزیگوس 


گزینه 1 مجرای توراسیک 


گزینه 2 عصب واگوس 
گزینه 3 عصب فرنیک 


گزینه 4 ورید آژیگوس فرعی 


il Jib 


گزینه 1 فضای بین دنده‌ای ششم 
گزینه 2 فضای بین دنده‌ای نهم 
گزینه 3 فضای بین دنده‌ای هفتم 


گزینه 4 فضای Cw‏ دنده‌ای دهم 


تک 


12 Jl 


گزینه 1 دنده هشتم 
گزینه 2 دنده دهم 
گزینه 3 دنده ششم 
گزینه 4 دنده دوازدهم 
Ww‏ 


1 


سوال 13 


گزینه 1 دنده‌ی ۱۲ 
گزینه 2 دنده‌ی Vo‏ 
گزینه 3 دنده‌ی ۸ 


گزینه 4 دنده‌ی ۶ 


é 


گزینه 1 دنده ششم 


گزینه 7 دنده هشتم 
گزینه 3 دنده دهم 


گزینه 4 دنده دوازدهم 


ج 


سوال 15 


گزینه 1 اعصاب بین دنده‌ای تحتانی 
گزینه 2 عصب واگ 
گزینه 3 اعصاب بین دنده‌ای فوقانی 


گزینه 4 اعصاب نخاعی گردنی 


>) 


سوال 16 


گزینه 1 بین دنده‌ای‌های فوقانی 
گزینه 2 واگ 

گزینه 3 فرنیک 

گزینه 4 اعصاب نخاعی سینه‌ای 


ج 


سا 17 


گزیته ‏ اعضاب احشایی بزرگ 


گزینه 7 مجرای توراسیک 
گزینه 3 اعصاب فرنیک 


گزینه 4 اعصاب واگ 


سوال 18 


سوال 19 


20 Jlow 


vagus nerves 1 گزینه‎ 


Thoracic duct 2 گزینه‎ 
Right phrenic nerve 3 گزینه‎ 


Oesophague 4 گزینه‎ 


t 


21 Mice 


گزینه 1 تحریک عصب فرنیک باعث انقباض آن می‌شود. 
کزینه 2 در هنگام انقباض آن قطر عمودی قفسه‌ی سینه کاهش می‌یابد. 


ais‏ 3 از سوراخ مروی (Esophageal opening)‏ آن اعصاب واگ راست و چپ نیز عبور می‌کنند. 


کزینه 4 سوراخ اجوفی (Caval opening)‏ در تاندون مرکزی آن قرار دارد. 


سول 22 


مجرای توراسیک و زنجیره سمپاتیک به ترتیب از plas‏ سوراخ دیافراگم عبور می‌کنند؟ (پزشکی شهریور 90- قطب زنجان) 


گزینه 1 مری و ستون‌های دیافراگمی 
گزینه 2 آئورت و ستون‌های دیافراگمی 
گزینه 3 آثورت و رباط‌های قوسی داخلی 
گزینه 4 مری و رباط‌های قوسی داخلی 
2 
Y‏ 


تمام گزینه‌های زیر در مورد دیافراگم درست است بجز. (دندان‌پزشکی اسفند -VA‏ قطب شیراز) 


گزینه 1 بخش مرکزی آن لیفی است 

گزینه 2 توسط ورید اجوف بالایی سوراخ می‌شود. 

گزینه 3 به مهره‌های اول تا سوم کمری متصل می‌شود. 

گزینه 4 توسط عصب فرنیک و اعصاب Yay‏ دنده‌ای عصب‌دهی می‌شود. 


تس 


2 


کدامیک از عناصر زیر از زیر لیگامان قوسی داخلی دیافراگم yore‏ می‌کند؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۵- قطب زنجان / پزشکی اسفند ۹۶- قطب زنجان) 


گزینه 1 زنجیره سمپاتیک 
گزینه 2 عروق 9 عصب subcostal‏ 
گزینه 3 Thorasic Duct‏ 


گزینه 4 ورید اجوف تحتانی 


تا نت 
الف 
همه موارد ذیل در خصوص عصب فرنیک صحیح است بجز: (دندان‌پزشکی اسفند 90- قطب مشهد) 
گزینه 1 از جلوی عضله‌ی اسکالن قدامی می‌گذرد. 
گزینه 2 شاخه‌هایی از C3‏ و 05 دریافت می‌نماید. 
گويته 3 atin,‏ اضلی آن از CA‏ است: 
گزینه 4 از عقب شریان ساب‌کلاوین عبور می‌کند. 
نمایش پاسخ 


5 


و27 


منشاً عصب محرکه دیافراگم از کجاست؟ (دندان‌پزشکی اسفند 90- قطب تهران) 


کزینه 1 از شبکه‌ی بازویی 
گزینه 2 از شبکه‌ی گردنی 


— 


20 ileus 


در خط زیربغلی مبانی (میدآگزیلاری) کنار تحتانی ریه در حد کدامیک از دنده‌ها قرار دارد؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب همدان / پزشکی اسقند ۹۶- قطب تهران) 
گزینه 1 دنده هشتم 
گزینه 2 دنده دهم 
گزینه 3 دنده ششم 
گزینه 4 دنده دوازدهم 


نمایش پاسخ 
call‏ 


ponies 


مجرای توراسیک و عصب فرنیک راست به ترتیب در محاذات کدام مهره‌ها دیافراگم را سوراخ می‌کنند؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب زنجان) 


گزینه | هشتمین و دهمین مهره‌ی سینه‌ای 
گزینه 2 دوازدهمین و دهمین مهره‌ی سینه‌ای 
گزینه 3 دوازدهمین و هشتمین مهره‌ی سینه‌ای 
گزینه 4 دهمین و دوازدهمین مهره‌ی سینه‌ای 


۹ 
همه موارد زیر در خصوص عصب‌دهی پرده جنب صحیح است. بچز: (پزشکی شهریور 90- قطب شمال) 
گزینه 1 جنب جداری به درد. لمس و فشار حساس است. 
گزینه 72 جنب احشایی توسط عصب فرنیک عصب‌دهی می‌شود. 
گزینه 3 جنب احشایی نسبت به کشش حساس است. 


(ith keds Wat‏ بط اعصاب یی Glassy‏ عضب دف مب شود 


5 


مجرای توراسیک از کدام سوراخ دیافراگم عبور می‌کند؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب آزاد) 


Chow قدامی‌ترین‎ 1 ans 
Chow گزینه 2 خلفی‌ترین‎ 
گزینه 3 سوراخ عبور مری‎ 
گزینه 4 سوراخ عبور عصب واگ‎ 
نمایش پاسخ‎ 

a 

سوراخ‌های آئورتیک دیافراگم و اینفریور ونا کاوا به ترتیب در محاذات کدام مهره‌ها است؟ (پزشکی اسفند 90- قطب شهید بهشتی) 
14x38‏ ۰۳۹۵ - ۳8 
TIO =T12 Daas‏ 
=T12 geass‏ ۳۵ 
و ۳7 


é 

کدامیک از موارد زیر کاملا در بخش تاندونی دیافراگم قرار دارد؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب تبریز) 
گزینه 1 سوراخ آئورتیک (Aortic orifice)‏ 

گزینه 2 سوراخ ورید اجوف تحتانی (Hiatus of Inf venacava)‏ 


گزینه 3 سوراخ مروی (oesophageal orifice)‏ 


کزینه 4 شکاف شریان اپی‌گاستریک فوقانی (Hiatus of sup eprigastic)‏ 


= 


0 


موقعیت کدامیک از ساختمان‌هایی که از دیافراگم عبور می‌کنند عقب‌تر است؟ (پزشکی اسفند -9F‏ قطب شیراز و همدان) 


گرینه 1 شریان اپی‌گاستریک فوقانی 
گزینه 2 مری 
گزینه 3 آئورت 
گزینه 4 عصب فرنیک راست 
نمایش پاسخ 
a‏ 


در Ub‏ یک دم عادی کنار تحتانی ریه و پرده جنب در خط میدآگزیلاری به ترتیب در راستای کدام دنده‌ها قرار می‌گیرند؟ (پزشکی شهریور -9F‏ قطب مشهد) 


گزینه 1 ۸9۶ 


۱۰ g ۸ 2 گزینه‎ 


گزینه 3 le‏ و ۱۳ 
گزینه 4 ٩‏ و۱۱ 


نمایش پاسخ 


ب 

کدام گزینه عصب حرکتی دیافراگم را تأمین می‌کند؟ (پزشکی و دندان‌پزشکی اسفند ۹۶- قطب تهران) 
گزینه 1 اعصاب نخاعی گردنی 

گزینه 2 شش عصب نخاعی سینه‌ای بالایی 

گزینه 3 شش عصب نخاعی سینه‌ای تحتانی 


گزینه 4 زوج ۱۰ مغزی 


call 
کدامیک از عناصر تشریحی زیر از سوراخ مروی دیافراگم عبور می‌کند؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۶- قطب شمال. اصفهان و کرمان)‎ 
گزینه 1 اعصاب واگ‎ 
گزینه 2 ورید اجوف تحتانی‎ 
گزینه 3 زنجیره‌ی سمپاتیک‎ 


گزینه 4 مجرای توراسیک 


val 


ec [eee 


گزینه 1 حد تحتانی پلورا در خط میدکلاویکولار در راستای دنده‌ی هشتم است. 

BE JN jal tad ds Daun‏ باراو ترا من رانفای نموه هم سای آ نها 

گزینه 3 حد تحتانی ریه در خط میدکلاویکولار در راستای دنده ششم است. 

کزینه 4 حد تحتانی ریه در خط میدا گزیلاری در راستای دنده هشتم است. 

نمایش پاسخ 

Y 

کدامیک از موارد زیر دیافراگم را در سطح دیسک yy‏ مهره‌ای هشتم و Glaiw agi‏ سوراخ می‌نماید؟ (دندان‌پزشکی اردیبهشت ۹۷- میان‌دوره کشوری/ دندان‌پزشکی 
شهریور ۹۶- مشترک کشوری) 
گزینه 1 آئورت 

گزینه 7 ورید اجوف تحتانی 
گزینه 3 مری 


گزینه 4 زنجیره سمپاتیک 


w 
میان‌دوره کشوری / پزشکی اسفند ۹۶- قطب تهران)‎ “AV عصب‌گیری حسی پرده پریکارد به عهده کدام عصب زیر است؟ (دندان‌پزشکی اردیبهشت‎ 

گزینه 1 فرنیک 

گزینه 2 اسپلانکنیک بزرگ 

گزینه 3 واگ 

گزینه 4 اسپلانکنیک کوچک 


نمایش پاسخ 
call‏ 


کدامیک از ساختمان‌های زیر در سطح مهره دوازدهم سینه‌ای از دیافراگم عبور می‌کند؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب شیراز) 
گزینه 1 عصب واگ راست 


کزینه 2 ورید آزیگوس 


گزینه 3 عصب اسپلانکنیک 


گزینه 1 دنده ششم 
گزینه 7 دنده هشتم 
گزینه 3 دنده دهم 


گزینه 4 دنده دوازدهم 


é 


گزینه 1 عصب فرنیک راست 


گزینه 3 عصب واگوس راست 


گزینه 4 توراسیک داکت 


od 


Superior intercostal nerves 1 گزینه‎ 


Vagus 2 au 55 


Cervical plexus 3 گزینه‎ 


Phrenic 4 گزینه‎ 


rad 


گزینه 1 عصب اسپلانکنیک بزرگ 
گزینه 72 عصب فرنیک چپ 
کزینه 3 شریان اپی‌گاستریک فوقانی 


گزینه 4 عصب اسپلانکنیک کوچک 


سوال 47 


ج. ۱۷6 در سطح 18 مری در سطح 710 و آئورت در سطح ۲12 از دیافراگم می‌گذرند. 


سوال 48 


کدامیک از عناصر زیر از دیافراگم عبور نمی‌کند؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۷- قطب آزاد) 


گزینه 1 مری Esophagus‏ 
کزینه 2 بزرگ سیاهرگ زیرین Inf. Vena cava‏ 
کزینه 3 آثورت Aorta‏ 
گزینه 4 نای Trachea‏ 
نمایش پاسخ 
د/۱۷0در سطح 18 مری در سطح ۲10 و آئورت در سطح ۲12 از دیافراگم موی دا رنه GL‏ در سطح زاویه‌ی لوییس دو شاخه میشه. LAS (GL‏ دیافراگم les‏ تو از Le‏ 
نفس می‌کشی که نای رو نزدی؟؟ 


انتهای بن‌بست دنده‌ای- دیافراگمی (Costodiaphragmatic recess)‏ در خط میدکلاویکولار کجاست؟ (پزشکی اسفند -٩۷‏ قطب همدان) 


گزینه 1 ششم 
گزینه 2 هشتم 
گزینه 3 دهم 
گزینه 4 دوازدهم 
نمایش پاسخ 
ب/ قانون اعداد زوج رو db‏ بگیر. خود ay‏ ميشه ۶ و ۸ و ۱۰ یعنی تحتانی‌ترین قسمت ریه در خط میدکلاویکولار با دنده‌ی ۶ در خط میدآگزیلاری با دنده‌ی ۸ و در پشت 
کنار ستون مهره‌ها با دنده و مهرهی ۱۰ مجاورت داره. حالا برای پلورا یه طبقه میایم پایین یعنی به ترتیب همونجاها میشن ۸ و ۱۰ و ۱۲ 


اعصاب اسپلاتکنیک بزرگ و کوچک برای ورود به حفره شکم از کدام بخش دیافراگم عبور می‌کنند؟ (پزشکی کلاسیک و ریفرم شهریور ۹۸- قطب اهواز) 


گزینه 1 ستون‌های دیافراگم 
گزینه 2 سوراخ آئورتی 
گزینه 3 تاندون مرکزی 
گزینه 4 سوراخ مروی 
نمایش پاسخ 
الف / ورید اجوف تحتانی همراه با عصب فرنیک راست از تاندون مرکزی دیافراگم عبور می‌کند. از لیگامان قوسی داخلی زنجیره سمپاتیک و عضله پسواس ماژور عبور 
ی کف 


گزینه 1 پریکاردیاکوفرنیک 
گزینه 2 فرنیک تحتانی 
گزینه 3 موسکولوفرنیک 
گزینه 4 بین دنده‌ای قدامی 
نمایش پاسخ 
ب / از شریان ساب‌کلاوین اول شاخه توراسیک داخلی و بعد از آن تنه کوستوسرویکال جدا می‌شود. شریان فرنیک تحتانی شاخه شریان توراسیک داخلی نیست. 


کدامیک از گزینه‌های زیر در مورد توراکوستومی (Thoracostomy)‏ صحیح نیست؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب مشهد) 


کزینه 1 نیدل توراکوستومی معمولاً از دومین Ya GLAS‏ دنده‌ای انجام می‌گیرد. 
گزینه 2 نیدل توراکوستومی از امتداد خط میداگزیلاری انجام می‌گیرد. 
گزینه 3 تیوب توراکوستومی از فضای بین دنده‌ای ۴ OL‏ انجام می‌گیرد. 


گزینه 4 Wass‏ توراکوستومی در امتداد خط انتریوراگزیلاری انجام می‌گیرد. 


> / تیوب توراکوستومی در امتداد خط میداگزیلاری انجام می‌گیرد. 


وال 59 


زنجیره سمپاتیک از کدامیک از موارد زیر وارد شکم می‌شود؟ (پزشکی کلاسیک شهریور 9۸- قطب همدان / پزشکی ریفرم شهریور -FA‏ قطب همدان و مشهد) 


گزینه 1 از زیر رباط قوسی خارجی دیافراگم 
گزینه 2 از زیر bby‏ قوسی داخلی دیافراگم 
گرینه 3 از سوراخ ازوفاژی دیافراگم 


کزینه 4 از سوراخ آئورتی دیافراگم 


ب / ورید اجوف تحتانی همراه با عصب فرنیک راست از تاندون مرکزی دیافراگم عبور می‌کند. از لیگامان قوسی داخلی زنجیره سمپاتیک و عضله‌ی پسواس ماژور عبور 


کرینه 1 بخش مرکزی دیافراگم 
گرینه 2 پلورای دیافراگماتیک 


گزینه 3 پلورای مدیاستینال 


گزینه 4 د) پریکارد سروزی احشایی 


> / عصب فرنیک پریکارد فیبروزی را عصب‌دهی می‌کند. 


سوال 55 


گزینه 7 مجرای توراسیک 
گزینه 3 ورید آزیگوس 
گزینه 4 اعصاب واگ 


> اعصاب واگ از سوراخ آثورتی دیافراگم عبور نمی‌نماید. 


گزینه 1 ورید اجوف تحتانی 


گزینه 2 ورید اجوف فوقانی 


سوال 57 


درجه سختی: آسان 
تعداد سوال: ۵۷ 


اهمیت و میزان سختی سئوالات پزشکی و دندان‌پزشکی مشابه است. 


گزینه 1 Inferior vena cava ay‏ تخلیه می‌شود. 


گزینه 2 از سوراخ آئورتی دیافراگم عبور می‌کند. 
گزینه 3 از GUL‏ ناف ریه‌ی راست عبور می‌کند. 


val 


تمامی شریان‌های زیر شاخه‌های شریان آئورت نزولی هستند. بچز: (پزشکی اسفند ۹۴- قطب کرمان) 
گرینه 1 ازوفازیال 
گزینه 2 برونشیال 
گزینه 3 فرنیک 
گزینه 4 پریکاردیا کوفرنیک 


=) 


در MRI‏ کرونال توراکس جزء آناتومیک مشخص شده با عدد ۴ کدامیک از موارد زیر است؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب شهید بهشتی) 


گزینه 1 آتورت نزولی 
گزینه 2 قوس آئورت 
گزینه 3 سگمان پولمونر 


کزینه 4 آئورت صعودی 


> 


توراسیک داکت ay‏ کدام عنصر تشریحی ذیل تخلیه می‌شود؟ (پزشکی اسفند ٩۴‏ قطب مشهد) 


کزینه 1 به قوس آزیگوس 
گزینه 2 ay‏ مجرای لنفاوی راست 
گزینه 3 به ورید اجوف فوقانی 


گزینه 4 محل اتصال ورید ژوگولار داخلی چپ و ورید ساب‌کلاوین چپ 


=) 


کدامیک از ساختارهای زیر در مدیاستینوم خلفی قرار دارد؟ (پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب آزاد) 


کزینه 1 ورید همی‌آزیگوس فرعی 
bby 2 255‏ شریانی 


گزینه 4 ورید اجوف فوقانی 


val 


کدامیک از عبارات زیر در مورد ورید اجوف فوقانی (SVC)‏ صحیح است؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب شیراز) 


گزینه 1 از a‏ هم پیوستن وریدهای ژوگولار داخلی به وجود می‌آید. 
گزینه 2 ay‏ دهلیز چپ می‌ریزد. 
گزینه 3 در مدیاستینوم جلویی قرار دارد. 
کزینه 4 ورید آزیگوس به آن تخلیه می‌شود. 
بت 
p> |‏ 


گزینه 1 قوس آئورت 


گزینه 2 تیموس 


گزینه 3 نای 


گزینه 4 وریدهای براکیوسفالیک 


سك 


سول 9 


گزینه 1 آئورت سینه‌ای 
گزینه 7 مری 
گزینه 3 عصب فرنیک 


کزینه 4 مجرای سینه (Thoracic duct)‏ 


€ 


کزینه 1 قوس آئورت 
گزینه 2 ورید براکیوسفالیک چپ 


گزینه 3 Lye‏ شریان براکیوسفالیک 


گزینه 4 عصب فرنیک 


>) 


55 1 ازوفاگوس 


گزینه 2 شریان آئورت 


گزینه 1 تنه‌ی بازویی- سری» قوس آئورت» تحت ترقوه‌ای راست 
گزینه 72 تحت ترقوه‌ای چپ. آتورت صعودی کاروتید مشترک چپ 
گزینه 3 کاروتید مترک چپ. GA‏ بازویی- سری» تحت ترقوه‌ای راست 


گزینه 4 کاروتید مشترک چپ. تحت ترقوه‌ای چپ قوس آئورت 


گزینه 1 عصب واگ چپ 


گزینه 2 آئورتای صعودی 
گزینه 3 مجرای توراسیک 
گزینه 4 ورید توراسیک داخلی 


کزینه 1 شریان زیر ترقوه‌ای چپ (Left subclavian artery)‏ 
گزینه 2 سیاهرگ بازویی- سری چپ (Left brachiocephalis vein)‏ 
کزینه 3 شریان بازویی- سری (Brachicephalic artery)‏ 


گزینه 4 شریان کاروتید مشترک چپ (Left comman carotid artery)‏ 


Ww 


گزینه 1 عصب حنجره‌ای راجعه‌ی چپ 


رنه 2 عصب فرنیک راست 


کزینه 3 قوس آزیگوس 


گزینه 4 رباط شریانی 


الف 


گزینه 1 آئورت صعودی 
گزینه 2 تنه‌ی شریان ریوی 
گزینه 3 تیموس 


گزینه 4 عصب رکورنت لارنژال راست 


ج 


17 lee 


گزینه 1 تراکهآ 
گزینه 2 ورید براکیوسفالیک چپ 


گزینه 3 ازوفاگوس 


گزینه 4 تیموس 


é 


سوال 18 


گزینه 1 تنه‌ی براکیوسفالیک 
گزینه 2 تیموس 
گزینه 3 قوس آئورت 


گزینه 4 ورید براکیوسفالیک چپ 


= 


سوال 19 


گزینه 1 مری 


گزینه 2 مجرای سینه‌ای 


20 Jlow 


1s‏ مدیاستینوم میانی 


گزینه 2 مدیاستینوم قدامی 
گزینه 3 مدیاستینوم LAL‏ 


گزینه 4 مدیاستینوم فوقانی 


الف 


گزینه 1 واگ 
گزینه 72 قلب 
کزینه 3 ورید آزیگوس 


گزینه 4 مجرای توراسیک 


گزینه 1 شاخه‌ی حنجره‌ای راجعه‌ی عصب واگ راست 
گزینه 2 وریدهای براکیوسفالیک راست و چپ 
گزینه 3 شاخه‌ی حنجره‌ای راجعه‌ی عصب Slo‏ چپ 


گزینه 4 عصب فرنیک راست 


گزینه 1 شریان ساب‌کلاوین راست 
گزینه 2 شریان ساب‌کلاوین چپ 
گزینه 3 شریان کاروتید مشترک چپ 


گزینه 4 شریان کاروتید مشترک چپ و شریان ساب‌کلاوین چپ 


الف 


25 Jlow 


گزینه 1 مری 


گزینه 2 آتورت سینه‌ای 
گزینه 3 ورید آزیگوس 


گزینه 4 بزرگ سیاهرگ زیرین 
5 


گزینه 1 آثورت نزولی 
گزینه 7 عصب فرنیک 
گزینه 3 ورید اجوف فوقانی 


گزینه 4 شریان براکیوسفالیک 


الف 


27 «Mixxx 


گزینه 1 مری 
گزینه 2 نای 
گزینه 3 GAT‏ شریان ریوی 


455 ورید اجوف فوقانی 


> 


سوال 28 


Left bronchial 1 گزینه‎ 
Anterior intercostal 2 گزینه‎ 
Musculophernic 3 گزینه‎ 


Superior epigastric 4 گزینه‎ 


الف 


سوال 29 


گزینه 1 قوس آئورت 
گزینه 7 عصب فرنیک 
گزینه 3 عصب واگ 


a5‏ 4 مجرای توراسیک 


الف 


سوال 30 


گزینه 1 مدیاستینوم میانی و خلفی 
گزینه 2 مدیاستینوم فوقانی 
گزینه 3 مدیاستینوم GALS‏ 


گزینه 4 مدیاستینوم میانی 


د‌ 


سطال 31 


Aorta 1 گزینه‎ 
Superior Vena Cara 2 گزینه‎ 


Vagus nerve 3 گزینه‎ 


Phrenic nerve 4 گزینه‎ 


الف 


گزینه 1 عصب واگ 

گزینه 7 عصب فرنیک 

گزینه 3 عصب راجعه‌ی حنجره 
گزینه 4 ورید ژوگولار داخلی 


ج 


سوال 34 


کزینه 1 نای (trachea)‏ 
گزینه 2 مری (esophagus)‏ 
کزینه 3 مجرای توراسیک (thoracic duct)‏ 


کزینه 4 ورید آزیگوس (azygus vein)‏ 


2 


سوال 35 


گزینه 1 ورید براکیوسفالیک چپ 
گزینه 2 شریان‌های منشعب از قوس آئورت 


گزینه 3 نای 


گزینه 1 نای 

گزینه 7 عصب فرنیک 
گزینه 3 مجرای توراسیک 
گزینه 4 زنجیره‌ی سمپاتیک 


bra 


گزینه 1 قوس آثورت 
گزینه 2 غده‌ی تیموس 
گزینه 3 تنه‌ی شریان ریوی 


گزینه 4 عصب فرنیک 


گزینه 1 راجعه‌ی حنجره‌ای چپ 


گزینه 2 واگوس چپ 
گزینه 3 فرنیک چپ 


گزینه 4 راجعه‌ی حنجره‌ای راست 


الف 


سوال 39 


گزینه 1 ورید آزیگوس 
گزینه 2 آئورت سینه‌ای 
گزینه 3 GAS‏ پولمونری 


گزینه 4 عصب راجعه‌ی حنجره چپ 


=) 


گزینه 1 کبد 
گزینه 2 لگن 
گزینه 3 ریه‌ی راست 


گزینه 4 اندام پایینی راست 


سوال 41 


سوال 42 


گزینه 1 عصب واگ 
گزینه 7 عصب فرنیک 


گزینه 4 مجرای توراسیک 
— 


سوال 43 


گزینه 1 در شیار تراکئوازوفاژیال چپ قرار دارد 


گزینه 2 قوس آئورت را دور می‌زند 


گزینه 3 با شاخه‌ی داخلی حنجره‌ای فوقانی چپ پیوند می‌شود 


گزینه 4 ay‏ عضله‌ی کریکوتیروئید چپ عصب می‌دهد 


ىا 


سوال 45 


کدامیک از عناصر زیر از محتویات مدیاستینوم خلفی نیست؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب آزاد / پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب آزاد / پزشکی شهریور ۹۷- قطب شمال) 


تمام موارد ذیل در مدیاستین فوقانی قرار دارد بجز: (پزشکی شهریور ۹۷- قطب تبریز) 
گزینه 1 قوس آثورت 


گزینه 2 ورید تجوف فوقانی 


سوال 47 


سوال 48 


قلب در کدامیک از بخش‌های مدیا ستیننوم قرار دارد؟ (دندان‌پزشکی اسفند -٩۷‏ قطب آزاد / دندان‌پزشکی شهریور -9A‏ قطب کرمان) 


گزینه 1 فوقانی 


ج / محتویات مدیاستینوم میانی قلب و حفره‌ی پریکاردی» تنه‌ی پولمونری» عصب فرنیک چپ و شریان پریکاردیوفرنیک» شبکه‌ی قلبی. انتهای وریدهای سوپریور و اینفریور 
تکار ay‏ ان Vib ts WV‏ اه متباستی خلقی یود 


تمام ساختارهای زیر از محتویات مدیاستینوم خلفی هستند. بچز:(پزشکی اسفند -VW‏ قطب اصفهان. تهران و کرمان / دندان‌پزشکی اسفند -٩۷‏ قطب شمال) 


و 


کدامیک از polis‏ زیر در مدیاستینوم خلفی قرار دارد؟ (پزشکی اسفند AV‏ قطب تبریز) 
a‏ | عصب فرنیک 
گزینه 2 4449 اجوف تحتانی 


گزینه 3 مجرای توراسیک 


گزینه 4 نای 


چ. 5۵۷۱۸۷ TED‏ در مدیاستن خلفی قرار داره. یادت باشه عناصری مثل Ghee‏ توراسیک و ازایگوس خیلی به ستون مهره نزدیکن» منطقیشم اینه از GALS‏ بگذرن. 
کدام عناصر در هر دو مدیاسینوم فوقانی و GALE‏ قرار دارند؟ (پزشکی اسفند -AV‏ قطب زنجان) 
کزرنه 1 عصب فرنیک و مجرای توراسیک 


گزینه 2 آثورت نزولی و زنجیره‌ی سمپاتیک 


سوال 52 


کدامیک از عناصر زیر در bio‏ سیتنوم عقبی (Posterior mediastinum)‏ قرار دارد؟ (پزشکی اسفند -٩۷‏ قطب شیراز) 


همه‌ی موارد زیر از محتویات مدیاستینوم خلفی می‌باشند بچز:(پزشکی اسفند ۹۷- قطب مشهد) 
گزینه 1 Thoracic Aorta‏ 
گزینه 2 Right vagus. N. & Left‏ 
گزینه 3 Inferior vena cava‏ 


Azygus vein 4 au 55 


ج. TED SAHAV‏ در مدیاستن خلفی قرار داره. یادت abl‏ عناصری مثل مجرای توراسیک و ازایگوس LS‏ به ستون مهره نزدیکن. منطقیشم اینه از خلفی بگذرن. 
9 
elas‏ عنصر زیر در Glad‏ مدیاسینوم فوقانی و میانی دیده می‌شود؟ (پزشکی کلاسیک و ریفرم شهریور ۹۸- قطب زنجان) 
گزینه 1 عصب واگ 
گزینه 2 Thoracic duct‏ 
گزینه 3 ورید اجوف فوقانی 


کزینه 4 ورید آزیگوس 


ج / عصب واگ و Thoracic duct‏ فقط در فضای مدیاسینوم فوقانی و ورید اجوف فوقانی در فضای مدیاسینوم فوقانی و میانی دیده می‌شود. 


سوال 55 


همه‌ی ساختارهای زیر در مدیاستنوم فوقانی و خلفی قرار دارد. بجز: (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب اصفهان / پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب مشهد) 
گزینه 1 مجرای توراسیک 
گزینه 2 مری 
گزینه 3 عصب فرنیک 
گزینه 4 آئورت 


در مدیاستینوم خلفی کدامیک از ساختارهای تشریحی زیر جلوتر قرار می گیرد؟ (پزشکی شهریور ۹۹- کشوری) 
Azygos vein 1 iat‏ 
گزینه 2 Thoracic aorta‏ 
گزینه 3 Thoracic duct‏ 


Thoracic esophagus 4 گزینه‎ 


> / مری نسبت به گزینه‌های دیگر جلوتر قرار دارد. 


سوال 57 


گزینه 1 مری 

گزینه 7 عصب فرنیک 
کزینه 3 ورید آزیگوس 
گزینه 4 مجرای توراسیک 


ب / فرنیک راست در مدیاستینوم قدامی و فرنیک چپ در مدیاستینوم خلفی قرار دارند. 


درجه سختی: آسان 


تعداد سوال:۱۹ 


نکته: مجاورات مری مهم هستند. 


اهمیت و میزان سختی سئوالات پزشکی و دندان‌پزشکی مشابه است. 


سول 1 


گزینه 1 گاستریک کوتاه 


گزینه 2 گاستروامنتال چپ 


گرینه 1 گاستریک چپ 
گزینه 2 آتورت توراسیک 
گزینه 3 تیروئیدی تحتانی 
گزینه 4 توراسیک داخلی 


» 


سل 2 


گزینه 1 برونکوس (نایژه) چپ 


گزینه 1 دیافراگم 
گزینه 2 توراسیک داکت 


گزینه 3 دهلیز چپ 
گزینه 4 برونکوس اصلی چپ 


= 


گزینه 1 ۱۰ سانتی‌متر 
گزینه 2 ۱۵ سانتی‌متر 
گزینه 3 PO‏ سانتی‌متر 


گزینه 4 Fo‏ سانتی‌متر 


= 


سوال 6 


گزینه 1 خون یک سوم تحتانی آن به سیستم وریدی پورت تخلیه می‌شود. 
گزینه 2 از شریانی مزانتریک فوقانی خون می‌گیرد. 
گزینه 3 عصب واگ در جلو آن منشعب می‌شود. 


گزینه 4 از پشت دهلیز راست قلب عبور می‌کند. 


الف 


سول 7 


گزینه 7 برونکوس hol‏ چپ 
گزینه 3 شریان ریوی راست 


گزینه 4 عصب واگ چپ 


الف 


سین 3 


گزینه 7 غضروف کریکوئید 
گزینه 2 قوس آئورت 

گرینه 3 دیافراگم 

گزینه 4 برونکوس اصلی راست 


تس 


تال 9 


کزینه 1 عصب واگ 

گزینه 7 عصب فرنیک 

گزینه 3 عصب راجعه‌ی حنجره 
گزینه 4 ورید ژوگولار داخلی 


ج 


گزینه 1 شریان‌های برونشیال 
گزینه 2 شریان‌های اینترکوستال 


گزینه 3 شریان‌های گاستریک راست 


گزینه 4 شریان‌های ازوفاژیال 


> 


سطلال 11 


گزینه 1 اول سینه‌ای 
گزینه 2 سوم گردنی 
گزینه 3 ششم گردنی 
گزینه 4 چهارم گردنی 


۹ 
Gao‏ موارد ذیل در محاذات ششمین Gorge‏ گردنی قرار دارد بجز: (پزشکی شهریور ۹۷- قطب مشهد) 
گزینه 7 تبدیل حلق به مری 
گزینه 2 سینوس کاروتید 
گزینه 3 گانگلیون میانی سمپاتیک گردنی 


گزینه 4 تبدیل حنجره ay‏ نای 


od 


کدامیک از گزینه‌های زیر جزء مجاورات قدامی مری سینه‌ای است؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب اهواز / دندان‌پزشکی شهریور ۹۴- قطب تهران) 
گزینه 1 دهلیز چپ 
گزینه 2 توراسیک داکت 
گزینه 3 ورید همی آزیگوس 
گزینه 4 برونکوس اصلی راست 
تمایش پاسخ 
all‏ / مجاورت مری در قدام: قدام sb‏ عصب راجعه‌ی حنجره چپ. برونکوس اصلی چپ. پریکاردیوم که دهلیز چپ را از مری جدا می‌کند و خود دهلیز چپ و شریان 
ریوی راست 
آناستوموزهای پورتوکاوال در همه‌ی نواحی زیر مشاهده می‌گردد. joy‏ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب اصفهان. تهران و کرمان) 
گزینه 1 کنار داخلی کلیه 
گزینه 2 مجرای مقعدی 
گزینه 3 اطراف ناف 
گزینه 4 مری شکمی 
نمایش پاسخ 
الف. le aw US‏ (درحد علوم پایه) شنت پورتوکاوال داریم: ۱- انتهای دیستال مری ۲- اطراف ناف ۳- اطراف کانال آتال 


las‏ گزینه از مجاورت قدامی مری سینه‌ای (پایین‌تر از Yoo‏ سطح دو شاخه شدن GE‏ - و در مدیاستن خلفی) است؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب اهواز) 


کزینه 1 ورید آزیگوس 
گزینه 2 شریان ریوی راست 
گزینه 3 شریان ساب‌کلاوین چپ 
گزینه 4 عصب رکورنت چپ 
نمایش پاسخ 
ب / مجاورات توراسیک مری در قدام: نای - عصب راجعه‌ی حنجره چپ- برونکوس اصلی چپ- پریکاردیوم 9 شریان ریوی راست و دیافراگم 
کدامیک با سطح قدامی ازوفاگوس مجاورت دارد؟ (پزشکی کلاسیک و ریفرم شهریور ۹۸- قطب کرمان) 
گزینه 1 Diaphragm‏ 
گزینه 2 Left pulmonary artery‏ 
گزینه 3 Right main bronchus‏ 
Thoracic duct 4 a: 55‏ 
نمایش پاسخ 
الف / مجاورات توراسیک مری در قدام: نای- عصب راجعه‌ی حنجره چپ- برونکوس اصلی چپ- پریکاردیوم و شریان ریوی راست و دیافراگم 


تمام موارد زیر در مورد مری صحیح است joy‏ (دندان‌پزشکی شهر پور VAN‏ قطب اصفهان 9 همدان) 


گزینه 1 از مهره‌ی ششم گردنی شروع می‌شود 


گزینه 2 در مقابل مهره‌ی دهم پشتی از دیافراگم عبور می‌کند 
گزینه 3 از پشت قلب و مجاورت دهلیز راست عبور می‌کند 


گزینه 4 در قفسه‌ی سینه از مدیاستینوم US‏ عبور می‌کند 


ج /مری از پشت قلب و مجاورت دهلیز چپ عبور می‌کند. 


12 Jibs 


گزینه 1 راست 
گزینه 4 خلف 


د/مری از پشت قلب و مجاورت دهلیز چپ عبور می‌کند. 


سوال 19 


گزینه 1 اتصال حلق به مری 
گزینه 2 قوس آئورت 

گزینه 3 برونکوس اصلی چپ 
گزینه 4 برونکوس اصلی راست 


ب دومین تنگی مری به واسطه قوس آثئورت ایجاد می‌شود. 


درجه سختی: آسان 


تعداد سوال:۸۸ 
نکته: مجاورات a)‏ و ترتیب عناصر ناف a)‏ مهم‌اند. 


اهمیت و میزان سختی سئوالات پزشکی و دندان‌پزشکی مشابه است. 


نکته: مجاورات ریه و ترتیب عناصر ناف a)‏ مهم‌اند. 


گزینه 1 عصب فرنیک 
گزینه 2 مجرای توراسیک 
گزینه 3 عصب واگ 


گزینه 4 زنجیره‌ی سمپاتیک سینه‌ای 


سول 5 


گزینه 1 فرنیک راست 
گزینه 2 واگوس راست 
گزینه 3 زنجیره‌ی سمپاتیک راست 


الف 
بریدگی قلبی ریه در کدامیک از نواحی زیر دیده می‌شود؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب تبریز / پزشکی اسفند 90- قطب تبریز / دندان‌پزشکی شهریور ۹۴- قطب شمال / 

دندان‌پزشکی اسفند ۹۵- قطب اصفهان / پزشکی شهریور ۳٩-قطب‏ اصفهان / دندان‌پزشکی اسفند ۹۶- قطب مشهد / دندان‌پزشکی اردیبهشت “VV‏ میان‌دوره کشوری 
گزینه 7 کنار قدامی لوب فوقانی ریه‌ی راست 

گزینه 2 US‏ قدامی لوب تحتانی ریه‌ی چپ 

2255 3 کنار قدامی لوب فوقانی ریه‌ی چپ 

گزینه 4 کنار قدامی لوب تحتانی ریه‌ی راست 

نمایش پاسخ 

۹ 

همه‌ی موارد زیر در مورد ریه‌ها صحیح است.بجز: (پزشکی شهریور 90- قطب تبریز) 
کزینه 1 لینگولا مربوط به لوب فوقانی ریه‌ی راست است. 
گزینه 2 حد کنار تحتانی آن‌ها در خط میداگزیلاری در محاذات دنده‌ی هشتم است. 
گزینه 3 خلفی‌ترین عنصر ناف ریه‌ها برونکوس اصلی است. 
گزینه 4 مری با سطح داخلی هر دو ریه مجاورت دارد. 


val 


LE) a) epi oy ee Saleen ell EBSA 
گزینه 1 عصب فرنیک راست‎ 
گزینه 2 قوس آتورت‎ 


گزینه 3 قوس آزیگوس 


گزینه 4 عصب واگ راست 


E 

همه‌ی ساختارهای زیر جزء مجاورات ریه‌ی چپ محسوب می‌گردند» بجز: (پزشکی اسفند ۹۴- قطب زنجان) 
کزینه 1 آئورت سینه‌ای 
گزینه 2 GAT‏ بازویی- سری 
گزینه 3 بطن راست 
گزینه 4 مری 

نمایش پاسخ 

ra 


کدامیک از عناصر زير با هر دو ayy‏ مجاورت دارد؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب شمال / پزشکی اسفند -٩۳‏ قطب آزاد) 


گزینه 1 مری 

گزینه 2 ورید ازیگوس 
گزینه 3 ائورت سینه‌ای 
گزینه 4 ورید اجوف تحتانی 


نمایش پاسخ 
call‏ 


Solas‏ از polic‏ زیر با سطح داخلی Gay‏ چپ مجاورت دارد؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب شمال) 


کزینه 1 ورید آزیگوس 


گرینه 2 ورید اجوف فوقانی 
گرینه 3 ورید اجوف تحتانی 


کزینه 4 آئورت سینه‌ای 


5 


سوال 10 


گزینه 1 عصب واگ از عقب پایه ریه عبور می‌کند. 
گزینه 2 a Lingula‏ صورت زائده‌ای در پایین Cardiac notch‏ ریه‌ی چپ دیده می‌شود. 
گزینه 3 در ناف ریه‌ی راست برونکوس لوب فوقانی در GUL‏ شریان ریوی قرار دارد. 


کزینه 4 تغذیه‌ی بافت ریه از سرخرگ ریوی تأمین می‌گردد. 


2 


سل 11 


گزینه 1 قوس آئورت 
گزینه 2 ورید اجوف فوقانی 
گزینه 3 ورید اجوف تحتانی 


گزینه 4 مری 


الف 


سوال 12 


گزینه 1 قوس آئورت 
گزین» 2 قوس آزیگوس 
گزینه 3 ورید اجوف فوقانی 


کزینه 4 ورید اجوف تحتانی 


الف 


سوال 13 


گزینه 1 قوس آثورت 
گزینه 7 قوس آزیگوس 
گزینه 3 عصب فرنیک چپ 


گزینه 4 عصب واگ چپ 


الف 


سوال 15 


کزینه 1 ورید اجوف فوقانی (superior vena cava)‏ 


گزینه 3 مری 


گزینه 4 شریان تحت ترقوه‌ای سمت چپ 


الف 


کزینه 1 سینوس کورونای 


255 2 ورید اجوف فوقانی 


گزینه 2 دنده‌ای 


گزینه 1 اپکس ریه‌ها وارد ناحیه‌ی گردن می‌شود 
گزینه 2 قاعده‌ی loa,‏ مجاور با دیافراگم است. 


گزینه 3 loa,‏ توسط شریان برونشیال تغذیه می‌شوند. 


گزینه 4 در ناف ریه دو شریان و یک ورید ریوی وجود دارد. 


5 


گزینه 1 بریدگی قلبی 
گزینه 2 داشتن aw‏ لوب 
گزینه 3 اثر قوس آزیگوس 


الف 


سطال 20 


گزینه 1 عصب واگوس راست 
گزینه 2 عصب فرنیک راست 
گزینه 3 عصب حجره‌ای راجعه‌ی راست 


گزینه 4 شریان موسکولوفرنیک 


الف 


سطال 21 


=) 


Prion 


همه‌ی موارد زیر با سطح مدیاستینال ریه‌ی چپ مجاورت دارند بجز: (پزشکی اسفند ۹۵- قطب زنجان) 


Infundibulum 1 گزینه‎ 
Esophagous 2 گزینه‎ 
Descending Aorta 3 گزینه‎ 


Inferior Vena Cava 4 گزینه‎ 


=) 


2 


گزینه 1 منطبق بر کنار داخلی دنده‌ی Jol‏ 
گزینه 2 ۲.۵ سانتی‌متر بالاتر از نقطه‌ی میانی دنده‌ی اول 
گزینه 3 چهار سانتی‌متر بالاتر از نقطه‌ی میانی دنده‌ی اول 


گزینه 4 ۲.۵ سانتی‌متر پایین‌تر از نقطه‌ی میانی دنده‌ی Jol‏ 


9 
خلفی‌ترین عنصر ناف ayy‏ کدام است؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب آزاد / پزشکی اسفند ۹۴- قطب همدان / دندان‌پزشکی اسفند ۹۵- قطب تبریز / پزشکی شهریور “WV‏ 
قطب مشهد / دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب تبریز) 


گزینه 1 شریان پولموناری 
گزینه 2 ورید پولموناری 
گزینه 3 برونکوس 


a 


سوال 25 


بالاترین عنصر تشریحی که وارد ناف ریه‌ی راست می‌شود lS‏ است؟ (پزشکی شهریور ۹۴ قطب تبریز) 


گزینه 1 شریان ریوی 
گزینه 2 ورید ریوی 
گزینه 3 شریان برونشیال 
گزینه 4 برونکوس لوب فوقانی 
نمایش پاسخ 
5S‏ 


در درون یک سگمنت ریوی led‏ ساختمان‌های زیر دیده می‌شوند. بجز: (پزشکی شهریور -9F‏ قطب شیراز) 
کزینه 1 شاخه‌های شریان ریوی (pulmonary artery Branchers)‏ 
گزینه 2 شاخه‌های شریان برونشیال (Bronchial artery Branches)‏ 
گزینه 3 پرونکوس قطعه‌ای (Segmantal bronchus)‏ 
گزینه 4 شاخه‌های سیاهرگ ریوی (Pulmonary vein Branches)‏ 
نمایش پاسخ 
)> 


در صورت ورود جسم خارجی به نای» این جسم به احتمال زیاد در کدام لوب از کدام ayy‏ جای خواهد گرفت؟ (پزشکی اسفند -٩۳‏ قطب مشهد) 
گزینه 1 لوب تحتانی ریه‌ی راست 
گزینه 2 لوب تحتانی ریه‌ی چپ 
گزینه 3 لوب فوقانی ریه‌ی راست 


گزینه 4 لوب فوقانی ریه‌ی چپ 


سوال 28 


کزینه 1 قوس آثورت 
گزینه 2 ورید اجوف تحتانی 


گزینه 4 مری 


تس 


گزینه 7 در زیر قوس آئورت 


گزینه 2 GUL‏ قوس آئورت 


گزینه 3 در پشت قوس آثورت 


گزینه 4 gle‏ قوس آئورت 


سوال 30 


گزینه 1 برونکوس» ورید شریان 
گزینه 2 ورید» شریان» برونکوس 
گزینه 3 شریان» برونکوس ورید 


گزینه 4 شریان» ورید. برونکوس 
Y‏ 


سوال 32 


گزینه 1 طول برنش Lal‏ راست بیش‌تر است. 


گزینه 2 قطر برونش اصلی چپ بیش‌تر است. 
گزینه 3 برونش اصلی چپ در امتداد نای است. 


گزینه 4 برونش راست قبل از ورود به ناف ay)‏ تقسیم می‌شود 


>) 


گزینه 7 ریه‌ی راست دارای سه لوب و ریه‌ی چپ دارای دو لوب است. 


گزینه 2 هر ریه‌ی درون حفره‌ی جنبی (pleural cavity)‏ مجزا قرار دارد. 
گزینه 3 برونکوس راست عمودی‌تر و LES‏ از برنکوس چپ است. 


گزینه 4 قله‌ی a)‏ در جلو هم‌سطح با دنده‌ی اول است. 
)= 


سوال 34 


کدامیک از موارد زیر در مورد ریه‌ی سمت راست «صحیح» است؟ (پزشکی اسفند -٩۳‏ قطب اهواز) 


گزینه 1 عصب فرنیک راست از خلف عناصر GUL‏ ریوی Ul‏ عبور می‌کند. 
گزینه 2 دارای یک شیار و دو لوب است. 
گزینه 3 ورید اجوف فوقانی (5.۷.0) از مجاورات سطح داخلی آن است. 
گزینه 4 خلفی‌ترین pais‏ در ناف آن شریان ریوی است. 
نمایش پاسخ 
E‏ 


ال و 


قدامی‌ترین عنصر در ناف ayy‏ کدام است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۵- قطب زنجان) 


گزینه 1 شریان ریوی 
گزینه 2 برونکوس chal‏ 
گزینه 3 شریان برونشیال 


گزینه 4 ورید ریوی 


=) 


تال 30 


کدامیک از موارد زیر در مورد ریه‌ی راست صحیح است؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب آزاد) 


کزینه 1 تغذیه‌ی Ul‏ بر عهده‌ی دو شریان مشتق شده از آثورت است. 
کزینه 2 بالاترین Yl pais‏ در ناف ریه» برونکوس لوب فوقانی است. 
گزینه 3 قدامی‌ترین عنصر در ناف ریه. شریان پولموناری است 


گزینه 4 ریه‌ی راست از ۱۳۲ سگمان یت تشکیل شده است. 


كِ 


0 


کناره راست قلب با کدامیک از سگمان‌های Gary‏ راست همسایه است؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب شهید بهشتی) 


گزینه 1 مدیال لوب whe‏ 
گزینه 2 فوقانی لوب تحتانی 
گزینه 3 JUL‏ لوب تحتانی 


گزینه 4 قدامی لوب فوقانی 


val 


شتوال 30 


کدامیک از عناصر زیر از AL‏ ناف ریه‌ی چپ می‌گذرد؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۵- قطب شمال) 


گزینه 1 ورید اجوف فوقانی 
گزینه 2 ورید آزیگوس 
گزینه 3 آئورت نزولی 


a 


توا 30 


همه‌ی موارد زیر ay‏ ترتیب عناصر ناف ریه‌ی راست را به درستی نشان می‌دهد. بجز: (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب آزاد) 


گزینه 2 تحتانی‌ترین عنصر ناف ریه‌ی راست. ورید پولموناری است. 
گزینه 3 برونکوس لوب فوقانی بالاترین عنصر ناف ریه‌ی راست است. 
گزینه 4 شریان پولموناری خلفی‌ترین عنصر ناف ریه‌ی راست است. 
نمایش پاسخ 
3 


اثر قوس آئورت در LAS‏ دیده می‌شود؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب تهران) 


گزینه 1 GUL‏ ناف ریه‌ی راست 
گزینه 2 GUL‏ ناف ریه‌ی چپ 


گزینه 3 عقب ناف GH‏ چپ 


Ww 


گزینه 1 بالای ناف ریه‌ی راست 
گزینه 2 بالای ناف ریه‌ی چپ 
گزینه 3 عقب ناف ریه‌ی راست 


گزینه 4 gle‏ ناف ریه‌ی چپ 


الف 


گزینه 1 قوس آئورت 


گزینه 2 وریدهای ریوی چپ 


گزینه 3 عصب فرنیک چپ 


سوال 43 


گزینه 1 آئورت نزولی 


گزینه 1 مجرای سینه‌ای 
گزینه 2 بزرگ سیاهرگ زبرین 


گزینه 3 ورید آزیگوس 


سوال 45 


گزینه 1 قوس آئورت 
گزینه 7 قوس آزیگوس 
کریده 2 ورید اجوف تحتانی 


گزینه 4 شریان براکیوسفالیک 


الف 


سوال 46 


گزینه 1 سطح داخلی آن با ورید آزیگوس مجاورت دارد 


گزین» 2 لوب تحتانی آن در تشکیل کنار قدامی ayy‏ شرکت ندارد 


گزینه 4 بریدگی قلبی در کنار قدامی آن قرار دارد 


=) 


وال 49 


سوال 48 


گزینه 1 شریان ریوی 
گزینه 2 برونکوس اصلی 


گزینه 3 شریان برونشیال 


گزینه 4 ورید ریوی 


[ 


کزینه 2 لیگامان ریوی 
گزینه 3 عصب واگ 


گرینه 4 سیاهرگ بزرگ زبرین 


ت 


سوال 50 


گزینه 1 اثر قوس آئورت 
گزینه 2 اثر قوس آزیگوس 


گزینه 3 بریدگی قلبی 


سوال 51 


گزینه 1 بالاترین عنصر ناف ریه‌ی چپ برونکوس لوب فوقانی است 
گزینه 2 سطح داخلی آن با مری مجاورت دارد 
گزینه 3 دارای لینگولا Cul‏ 


گزینه 4 دارای دو لوب است 


گزینه 1 شبکه‌ی ریوی 


گزینه 2 فقط اعصاب Gay‏ دنده‌ای 
گزینه 3 فرنیک و بین دنده‌ای 


سوال 53 


گزینه 1 شریان ریوی 


گزینه 2 شریان‌های برونشیال 


گزینه 3 شریان‌های بین دنده‌ای 


گزینه 4 شریان اینترنال توراسیک (سینه‌ای) 
Ww‏ 


7 


کزینه 1 قوس آئورت 
گزینه 2 ورید اجوف تحتانی 


گزینه 4 مری 


= 


Anterior interventricular 1 «255 
Posterior interventricular 2 گزینه‎ 
Left marginal branch 3 گزینه‎ 


Circumflex 4 گزینه‎ 


5 


سوال 57 


گزینه 1 قوس آئورت 


255 2 ورید اجوف فوقانی 


کزینه 3 قوس آزیگوس 


گزینه 4 ورید براکیوسفالیک راست 


سوال 58 


گزینه 1 عصب واگ 
گزینه 7 مری 
گزینه 3 آئورتای سینه‌ای 


گزینه 4 ورید آزیگوس 


سوال 61 


گزینه 3 دهم 
گزینه ۸ دوازدهم 


الف 


Pulmunavy arteny 1 گزینه‎ 


Pulmunary nerves 2 گزینه‎ 


Bronchial artery 3 گزینه‎ 


Phrenic nerve 4 گزینه‎ 


> 


گزینه 1 لوب فوقانی ریه‌ی راست 
گزینه 2 لوب تحتانی ریه‌ی راست 
گزینه 3 لوب فوقانی GA)‏ چپ 


گزینه 4 لوب تحتانی ریه‌ی چپ 


گزینه 7 ورید اجوف فوقانی 
گزینه 2 قوس آئورت 

گزینه 3 ورید اجوف تحتانی 
گزینه 4 قوس آژیگوس 


ب / عناصر دارای خون روشن روی ریه‌ی چپ SI‏ می‌گذارند. 


گزینه 7 برونکوس لوب فوقانی» شریان» برونکوس «bol‏ ورید 
گزینه 2 برونکوس» شریان» ورید 
گزینه 3 شریان» برونکوس» ورید 


گزینه 4 برونکوس» ورید» شریان 


ج / ناف ریه 1( خلفی‌ترین عنصر - برونش‌ها ۲) تحتانی‌ترین و قدامی‌ترین عنصر وریدهای پولمونری ۳) در بین این‌ها شریان پولمونری وجود دارد. ۴) شریان 
بالاترین عنصر است. 


کدامیک از موارد زیر با سطح مدیاستینال ریه‌ی راست مجاورت دارد؟ (پزشکی اسفند -4٩۷‏ قطب تبریز) 


کزینه 4 قوس آزیگوس 


د/هر چی خونش تیرس رو ریه‌ی راسته. آزایگوس هم ورید دارای خون تیرس. 
قدامی‌ترین عنصر تشریحی در ناف ریه‌ی راست plas‏ گزینه‌ی ذیل است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۷- قطب تبریز) 
گزینه 1 شریان ریوی 
گزینه 2 برونش اصلی 
گزینه 3 شریان برونشیال 


گزینه 4 ورید ریوی 


د/ناف ریه 1( خلفی‌ترین عنصر — برونش‌ها ۲) تحتانی‌ترین و قدامی‌ترین عنصر وریدهای پولمونری ۳) در Uw‏ این‌ها شریان پولمونری وجود دارد. ۴) شریان 
sae pede SVG‏ 


تمام موارد زیر با سطح مدیاستینال GH)‏ چپ مجاورت دارند. بجز. (پزشکی اسفند -٩۷‏ قطب شمال) 


الف / کدوم یکی خون تیره داره؟ ازایگوس. هر GF‏ خونش تیره بود رو بزن ریه‌ی راست. 


سوال 69 


کدامیک از ساختارهای آناتومی زیر با سطح داخلی هر دو ay)‏ مجاور است؟ (پزشکی اسفند ٩۷‏ قطب زنجان / دندان‌پزشکی اسفند ٩۴‏ قطب تبریز) 


3 


الف / اثر بعضی عناصر در هر دو ریه دیده می‌شه. این عناصر مری» عصب فرنیک و واگ هستند که- فرنیک جلوی ناف و واگ و مری پشت ناف قرار دارد. Gob‏ باشه که! 
اثر نای هم فقط )159 GY)‏ راست دیده می‌شه. 


سوال 70 


plas‏ ساختمان زیر در عقب (Posterior)‏ ناف ریه‌ی راست قرار دارد؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب شیراز) 


ناف) و قوس آزیگوس (بالای ناف). 


71 Jlow 


کدامیک از عبارت‌های زیر در مورد دستگاه تنفسی صحیح است؟ (دندان‌پزشکی اسفند -٩۷‏ قطب شیراز) 


eal ان رات‎ Obes با‎ lial پروتگزس‎ Vast 
گزینه 2 جنب احشایی به درون شیارهای ریه می‌رود.‎ 
گزینه 3 بریدگی قلبی بر روی ریه‌ی راست قرار دارد.‎ 
eal VE cdl داز ان‎ Gaal ety یت‎ 
نمایش پاسخ‎ 
شاخه بشه کوتاه‌تره داداچ.‎ aw Wb ب / لینگولا و بریدگی قلبی روی ریه‌ی چپن خواهرم. برونکوس اصلی راست هم چون‎ 


در مورد آناتومی سطحی قله ریه‌ی (Apex)‏ کدام گزینه صحیح است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۷- قطب مشهد) 


گزینه 1 در سطح دنده‌ی Jol‏ 
گزینه 7 در سطح کلاویکول 
گزینه 3 یک اینچ بالاتر از کلاویکول 
گزینه 4 گزینه‌های ب و ج هر دو صحیح‌اند. 
نمایش پاسخ 
ج / ۴ سانت GUL‏ دنده‌ی ۱ یا یک اینچ SVL‏ از کلاویکل ):/( محل قله‌ی ayy‏ است. 
plas‏ عنصر زیر از مجاورات سطح داخلی ریه‌ی راست نیست؟ (دندان‌پزشکی اسفند -٩۷‏ قطب همدان) 
گزینه 1 قلب 
گزینه 2 آئورت نزولی 
گزینه 3 مری 
گزینه 4 ستون مهره‌ها 
نمایش پاسخ 
ب / مجاورت سطح داخلی Gary‏ راست (آبیته) هرچی عنصر کم اکسیژنه. دهلیز راست (جلوی ناف)۰ IVE‏ 5۷0۰ ورید براکیوسفالیک راست و چپ. ورید آزیگوس (پشت 
(SL‏ و قوس آزیگوس (بالای ناف). 


ترتیب عبور polis‏ در ریه‌ی چپ را کدامیک از موارد زیر به درستی نشان می‌دهد؟ (پزشکی کلاسیک و ریفرم شهریور ۹۸- قطب آزاد) ay)‏ ترتیب از UL‏ به پایین) 


گزینه 1 شریان» برونکوس. ورید 
گزینه 2 ورید» برونکوس» شریان 
گزینه 3 برونکوس, ورید. شریان 
گزینه 4 برونکوس» شریان» ورید 
نمایش پاسخ 
Wal‏ / ترتیب عبور عناصر در ریه‌ی چپ از Ub‏ به پایین: شریان» برونکوس» ورید ریه‌ی راست: برونکوس» شریان» ورید 


کدامیک از موارد زیر جزء مجاورات قدامی شریان ریوی راست محسوب می‌شود؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب اهواز) 


کزینه 1 آثورت صعودی 
گزینه 2 ورید اجوف فوقانی 
گزینه 4 الف و ب 
نمایش پاسخ 
> / آئورت صعودی و ورید اجوف فوقانی زیر جزء مجاورات قدامی شریان ریوی راست محسوب می‌شوند. 


کناره‌ی تحتانی جنب (پلورا) در خط میدآ گزیلاری کدامیک از دنده‌های زیر را قطع می‌کند؟ (پزشکی کلاسیک و ریفرم شهریور ۹۸- قطب اهواز و تبریز) 


گزینه 1 دنده‌ی ششم 
گزینه 2 دنده‌ی هشتم 
گزینه 3 دنده‌ی دهم 
گزینه 4 دنده‌ی دوازدهم 
نمایش پاسخ 
ج / کناره‌ی تحتانی جنب (پلورا) در خط میدآگزیلاری دنده‌ی دهم و کناره‌ی تحتانی خود ریه دنده‌ی هشتم است. 


در ناف Gary‏ چپ. پایین‌ترین ساختار کدام است؟ (پزشکی کلاسیک و ریفرم شهریور ۹۸- قطب تهران / دندان‌پزشکی شهریور -9A‏ قطب تهران) 


گزینه 1 ورید ریوی 

گزینه 2 شریان ریوی 
گزینه 3 شریان برونشیال 
گزینه 4 برونکوس chal‏ 


یی بت 


همه‌ی موارد زیر درباره‌ی اختلاف ریه‌ی راست و چپ صحیح است. بچز: (پزشکی کلاسیک و ریفرم شهریور ۹۸- قطب زنجان) 
گزینه 1 حجم ریه‌ی راست بیش‌تر از ریه‌ی چپ است. 
گزینه 2 ارتفاع Gay‏ راست بیش‌تر از ریه‌ی چپ است. 
گزینه 3 ریه‌ی راست بیش‌تر با وریدها و ریه‌ی چپ بیش‌تر با شریان‌ها مجاور است. 


گزینه 4 ترتیب pols‏ ناف هر دو ayy‏ از جلو ay‏ عقب یکی است. 


ب / ارتفاع هر دو ریه تقریباً یکسان است. 


لینگولا در ۰۰۰۰.۰ قرار دارد. (دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب زنجان) 
گزینه 1 لوب تحتانی ریه‌ی راست 
گزینه 2 لوب فوقانی ریه‌ی چپ 
گزینه 3 لوب تحتانی ریه‌ی چپ 
گزینه 4 لوب تحتانی ریه‌ی راست 
نمایش پاسخ 
ب / لینگولا قسمتی از لوب فوقانی ریه‌ی چپ بوده که در مجاورت با قلب است. 
کدامیک از موارد زیر از مجاورت سطح داخلی قله‌ی ریه‌ی راست محسوب می‌شود: (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب همدان / پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب 
همدان و مشهد) 
گزینه 1 شریان براکیوسفالیک 
گزینه 2 قوس آئورت 
گزینه 3 ورید آزیگوس 


گزینه 4 مجرای سینه‌ای 


۹ 
تمام موارد زیر در مورد سیستم تنفسی صحیح است. Loy‏ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب اصفهان و همدان) 
گزینه 7 برونکوس ریه‌ی راست قطورتر و کوتاه‌تر از برونکوس ریه‌ی چپ است 
گزینه 2 قوس آئورت و آئورت نزولی با ریه‌ی چپ مجاورت دارد 
کزینه 3 بریدگی قلبی (Cardiac Notch)‏ در کنار قدامی ریه‌ی راست قرار دارد 
کرینه 4 رس یا قله‌ی ریه‌ها بالاتر از استخوان ترقوه و در ریشه‌ی گردن قرار دارد 
نمایش پاسخ 
ج / بریدگی قلبی در ریه‌ی چپ دیده می‌شود. 
خلفی ترین عنصر تشریحی در ناف ریه ها elas‏ است؟ (دندان‌پزشکی شهریور 99- کشوری) 
گزینه 7 اعصاب ریوی 
گزینه 2 شریان ریوی 
کزینه 3 ورید ریوی 
گزینه 4 برونش اصلی 
نمایش پاسخ 
> /خلفی‌ترین عنصر»» برونش‌هاء تحتانی‌ترین و قدامی‌ترین عنصر»» وریدهای پولمونری» در بین اینها»» شریان پولمونری 


کدام گزینه زیر در مورد lay)‏ صحیح است؟ (علوم‌پایه دندان‌پزشکی خرداد ۱۴۰۰ میان‌دوره کشوری) 


گزینه 1 در ربه راست شیار عرضی وجود دارد. 


گزینه 3 لوب‌ها بوسیله پلورای جداری از هم جدا می‌شوند. 


الف در ayy‏ راست سه شیار وجود دارد که یکی عرضی می‌باشد. 


سوال 84 


در سطح داخلی ayy‏ راست کدام ساختار دیده نمی‌شود؟ (علوم‌پایه دندان‌پزشکی دی 99— میان‌دوره) 


گزینه 1 قوس آزیگوس 
گزینه 2 قوس آئورت 
گزینه 3 ورید اجوف فوقانی 
گزینه 4 ورید اجوف تحتانی 
نمایش پاسخ 
ب قوس آثورت در سطح داخلی ریه راست دیده نمی‌شود. 


elas‏ ساختار تشريحي زیر از عناصر موجود در ناف ریه‌ها نیست؟ (علوم‌پایه پزشکی دی 99— میان‌دوره) 


گزینه 1 وريدهاي ريوي 
گزینه 2 شریان ريوي 
کزینه 3 برونشیول ثانویه 


گزینه 4 عروق لنفاوي 


ج برنشیول ثانویه در ناف ریه موجود نیست. 
بهترین محل شنیدن صداي لوب مياني ayy‏ راست کجاست؟ (علوم‌پایه پزشکی دی 99— میان‌دوره) 
گزینه 1 Yay GLAS‏ دنده‌اي دوم راست 
گزینه 7 فضاي Kay‏ دنده‌اي ششم راست 
گزینه 3 نیمه تحتاني جناغ 
گزینه 4 فضاي بین دنده‌اي چهارم راست 
نمایش پاسخ 
Glad >‏ بین‌دنده‌ای چهارم راست. بهترین محل شنیدن صدای لوب میانی ریه راست است. 
در مورد ترتیب ساختارهای درخت برونشی کدام گزینه زیر صحیح است؟ (علوم‌پایه پزشکی خرداد ۱۴۰۰- میان‌دوره کشوری) 
گزینه 1 برونکوس اصلی < تراکه -> برونکوس لوبار -> برونکوس سگمانی 
گزینه 2 تراکهآ -> برونکوس اصلی -> برونکوس سگمانی -> برونکوس لوبار 
گزینه 3 تراکهآ -> برونکوس Lol‏ -> برونکوس لوبار -> برونکوس سگمانی 
گزینه 4 تراکه آ -> برونکوس اصلی -> برونکوس لوبار -> برونشیول 
نمایش پاسخ 
ج ترتیب درخت برونشی تراکهآ < برونکوس اصلی < برونکوس لوبار -> برونکوس سگمانی است. 


کدام گزینه زیر صحیح است؟ (علوم‌پایه پزشکی اسفند ۹٩‏ - کشوری) 


گزینه 1 ترتیب عناصر ناف yy‏ راست (از قدام به خلف) شامل برونکوس «Lol‏ شریان ریوی و ورید ریوی است. 
گزینه 2 برونکوس اصلي راست بلندتر عمودی‌تر و عریض‌تر از سمت چپ است. 

کزینه 3 اعصاب سمپاتیک ریه از زنجیره سمپاتیک 15-17 منشاً می‌گيرند. 

کزینه ۸ اعصاب پاراسمپاتيك ریه از عصب واگ منشاً می‌گیرد. 


د اعصاب پاراسمپاتيلک ریه از عصب واگ منشاً می‌گیرد. 


قلب 


درجه سختی: متوسط 


تعداد سوال: ۱۷۹ 


نکته: محتویات حفرات قلب و محل Raw‏ 9 موقعیت دریچه‌ها مهم هستند. 


اهمیت و میزان سختی سئوالات پزشکی و دندان‌پزشکی مشابه است. 


کزینه 1 سینوس کروناری 
کزینه 2 ورید قلبی بزرگ 
گزینه 3 ورید قلبی متوسط 


کزینه 4 ورید اجوف تحتانی 


الف 


سل 5 


گزینه 1 دریچه‌ی آئورتی 
گزینه 2 دریچه‌ی ریوی 
گزینه 3 دریچه‌ی تری‌کوسپید 


گزینه 4 دریچه‌ی میترال 


Anterior interventricular 1 گزینه‎ 
Right coronary 2 گزینه‎ 
Posterior interventricular 3 گزینه‎ 


Right conus 4 گزینه‎ 


الف 


گزینه 1 ELS‏ سینه 


گزینه 2 دیافراگم 
گزینه 3 دنده‌ی هشتم 


گزینه 4 مری 


نمایش پاسخ 
E‏ 


نوی قلب در کدام فضای بین دنده‌ای جب قرار دارد؟ (دندان‌یزشکی اسفند ٩۵‏ قطب شمال / دندان‌پزشکی اسفند ٩۸‏ قطب اهوار 
نو ر ددام ی بین ی چپ فرار دار ن‌یز IO)‏ هواز 


گزینه 1 سوم 
گزینه 2 چهارم 
گزینه 3 پنجم 


گزینه 4 وه 


a 


اپکس قلب مربوط ay‏ کدامیک از قسمت‌های زیر است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۵- قطب کرمان) 


گزینه 1 دهلیز راست 
گزینه 2 دهلیز چپ 
گزینه 3 بطن راست 
گزینه 4 بطن چپ 
نمایش پاسخ 
> 


قاعده‌ی قلب عمدتا توسط کدامیک از ساختارهای زیر تشکیل می‌گردد؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب اهواز / دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب اهواز) 


گزینه 1 بطن چپ 
گزینه 2 بطن راست 
گزینه 3 دهلیز چپ 
گزینه 4 دهلیز راست 
نمایش پاسخ 

۹ 

موقعیت آناتومیک و سمع دریچه‌ی میترال ay‏ ترتیب در کدام موقعیت زیر توضیح داده شده است؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب مشهد / پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب شهید 
بهشتی) 
گزینه 1 چهارمین غضروف دنده‌ای چپ و پنجمین GLAS‏ بین دنده‌ای چپ 
گزینه 2 چهارمین غضروف دنده‌ای چپ و پنجمین غضروف دنده‌ای چپ 
گزینه 3 پنجمین غضروف دنده‌ای چپ و چهارمین Glas‏ بین دنده‌ای چپ 
گزینه 4 پنجمین غضروف دنده‌ای چپ و چهارمین غضروف دنده‌ای چپ 


نمایش پاسخ 


val 


Algae 


نمایش پاسخ 


کزینه 1 رس قلب را می‌سازد. 

گزینه 2 ضخیم‌تر از بطن راست است. 

گزینه 3 شریان آتورت از TIE ol‏ می‌شود. 

گزینه 4 توسط دریچه‌ی سه لتی با دهلیز چپ ارتباط دارد. 


5 


سوال 13 


کزینه 7 زوائد عضلانی (Trobecula Carnea)‏ 
گزینه 2 عضلات پاپیلاری 
گزینه 3 مودریتور باندل (Moderator bundle)‏ 


کزینه 4 طناب‌های وتری (chorda tendinea)‏ 


€ 


گزینه 1 فوسا اوالیس 
گزینه 7 کریستا ترمینالیس 
گزینه 3 مخروط شریانی 


گزینه 4 سوراخ سینوس کرونری 


ج 


گزینه 1 مخروط شریانی 
گزینه 2 سوراخ سینوس کرونری 
گزینه 3 عضلات شانه‌ای 


>) 


سل 17 


سوال 19 


گزینه 1 چرخشی 


گزینه 2 کرونری راست 


گزینه 3 بین بطنی قدامی 


گزینه 4 حاشیه‌ای چپ 


20 Jlow 


Anterior interventricular 1 «255 


Right coronary 2 گزینه‎ 
Circumflex 3 گزینه‎ 


Posterior interventricular 4 گزینه‎ 


الف 


سول 21 


گزینه 1 شریان کرونری راست حجم بیش‌تری از میوکارد را خون می‌دهد. 
کزینه 2 تمام سپتوم بطنی از کرونری راست خون می‌گیرد. 

گزینه 3 سطح دیافراگمی قلب از کرونری راست خون می‌دهد. 

گزینه 4 سطح قدامی قلب از کرونری راست خون می‌گیرد. 


ت 


PD, Mee 


گزینه 1 بزرگ 
گزینه 2 کوچک 
گزینه 3 میانی 


گزینه 4 سینوس POS‏ 


الف 


سطال 26 


Pulmanary trunk 1 گزینه‎ 
Inferior ۷۵۱۵6۵۷۵2 2 گزینه‎ 
Coronary Sinus 3 گزینه‎ 


Superior Venacava 4 گزینه‎ 


2 


سوال 24 


Aortic 1 گزینه‎ 
Pulmunary 2 گزینه‎ 


Tricuspid 3 گزینه‎ 


Mitral 4 گزینه‎ 


> 


سوال 26 


سول 27 


گزینه 1 نوار سپتومارژینال 
گزینه 2 عضلات شانه‌ای 
گزینه 3 حفره‌ی بیضی 


گزینه 4 سوراخ سینوس کرونری 


الف 


سوال 30 


گزینه 1 قاعده‌ی قلب بیش‌تر از دهلیز چپ تشکیل شده است. 
گزینه 2 بیش‌تر سطح قدامی قلب را بطن چپ تشکیل می‌دهد. 
کیقه3 راش قلب از دصلیر رام شگیلن شده ul‏ 


گزینه 4 کنار راست قلب از بطن راست تشکیل می‌شود. 


گزینه 1 انفاندپیولوم (قیف) 
یضرا زانیا ری 


گزینه 3 نوار قوسی 


گزینه 4 ستیغ انتهایی 


=) 


گزینه 1 فوسا اوالیس 
گزینه 3 سوراخ سینوس کرونری 
گزینه 4 عضلات شانه‌ای 


سوال 35 


گزینه 1 بطن راست 
گزینه 2 بطن چپ 
گزینه 3 آئورت بالارو 


گزینه 4 دهلیز چپ 


rad 


سوال 36 


گزینه 1 دریچه‌ی سه لتی 
گزینه 2 دریچه‌ی دو لتی 
گزینه 3 دریچه‌ی ریوی 


گزینه 4 دریچه‌ی آئورتی 


37 Jlow 


گزینه 2 در پایین و قدام فرورفتگی (an‏ لیمبوس ol‏ قرار دارد. 
گزینه 3 ورید اجوف فوقانی در محل ورود به دهلیز راست فاقد دریچه است. 


گزینه 4 گره سینوسی دهلیزی در دیواره‌ی بین دهلیزی قرار دارد. 


سوال 41 


Septomarginal trabecula 1 گزینه‎ 


Supraventricular crest 2 گزینه‎ 
Crista terminalis 3 گزینه‎ 


Infundibulum 4 گزینه‎ 


ج 


سوال 42 


گزینه 1 دیافراگم 
گزینه 72 مری 
گزینه 3 نای 
کزینه ۸ آزیگوس 


= 


سوال 43 


کزینه 1 حدود ۱/۵ فوقانی آن ساختمان غشایی دارد. 


گزینه 2 تحدب آن به طرف بطن چپ است. 


گزینه 3 دسته‌ی دهلیزی بطنی در Gad‏ فوقانی آن دو شاخه می‌شود. 


گزینه 4 از شاخه‌های هر دو شریان کرونر راست و چپ خون می‌گیرد. 


سوال 44 


سوال 45 


گزینه 1 عضلات پاپیلاری سپتال 


کزینه 2 الیاف بین IOS‏ 


گزینه 3 الیاف هیس راست (دسته‌ی اتریوونتریکولار راست) 


گزینه 4 نوار سپتومارژینال 


سوال 46 


۲۱۱85 گزینه 1 دسته‎ 
A. V node 2 گزینه‎ 
S.A node 3 گزینه‎ 
Purkinj 4 گرینه‎ 

€ 


سوال 48 


کرینه 1 حمایت از دریچه‌ها 

گزینه 2 اتصال عضلات دهلیزی 
گزینه 3 رابط الکتریکی 

Shing eles Seal das 


€ 


گزینه 1 دریچه‌ی دولتی (Mitral)‏ 
گزینه 2 دریچه‌ی (Tricuspid) J aw‏ 
گزینه 3 دریچه‌ی شریان ریوی (Pulmanary)‏ 


گزینه 4 دریچه‌ی شریان آتورت (Aorta)‏ 


سوال 50 


ass‏ 1 سوراخ ورید اجوف فوقانی 
گزینه 2 ستیغ انتهایی 
an js‏ 3 دهلیز آئورتیک 


گزینه 4 دریچه‌ی سینوس کوروناری 


گزینه 2 دریچه‌ی ورید اجوف تحتانی 
گزینه 3 دهانه‌ی سینوس کرونری 


گزینه 4 اینفاندیپولوم 


>) 


سوال 54 


Moderator band 1 گزینه‎ 
Left bundle branch 2 گزینه‎ 
Right bundle branch 3 گزینه‎ 


Atrioventricular bundle 4 گزینه‎ 


=) 


سوال 56 


Ow | ain 35‏ قدام آئورتا 9 خلف 9 ناکاوای فوقانی قرار دارد. 
گزینه 2 در ALS‏ آئورتای صعودی و GAS‏ شریان ریوی و در جلوی وناکاوای فوقانی قرار دارد. 


گزینه 3 در خلف شریان آثورتا و وناکاوای فوقانی قرار دارد. 


گزینه 4 در قدام شریان پولموناری و وناکاوای فوقانی قرار دارد. 


سوال 57 


گزینه 1 اپی کاردیوم 
گزینه 2 میوکاردیوم 
گزینه 3 پری کاردیوم 


گزینه 4 اندوکاردیوم 


سوال 58 


ans‏ 4 مجرای توراسیک 


ت 


گزینه 1 پریکارد لیفی- پلورای احشایی 
گزینه 2 پریکارد احشایی- پلورای احشایی 
گزینه 3 پریکارد لیفی- پلورای جداری 
گزینه 4 پریکارد احشایی- پلورای جداری 


ج 


گزینه 1 سینوس کروناری 


گزینه 2 شریان کروناری راست 
گزینه 3 شریان سیرکومفلکس 


گزینه 4 شریان کروناری چپ 


سوال 61 


گزینه 1 iy‏ ینجمین فضای بین دنده‌ای راست 
گزینه 7 پنجمین GLAS‏ بین دنده‌ای چپ 
گزینه 3 چهارمین GLAS‏ بین دنده‌ای راست 


گزینه 4 چهارمین GLAS‏ بین دنده‌ای چپ 


نمایش پاسخ 


تِ 


سوال 62 


کدامیک از مطالب زیر در مورد شریان‌های قلبی صحیح نیست؟ (پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب آزاد) 


گزینه 1 شریان کروناری چپ قبل از ورود به شیار کروناری از Ow‏ تنه‌ی شریان ریوی و اوریکول چپ عبور می‌کند. 
گزینه 2 شریان‌های دیاگونال از شریان ow‏ بطنی خلفی مبداً می‌گيرند. 
کرینه 3 شریان مارژینال چپ از شریان سیرکومفلکس مبداً می‌گیرد. 


گزینه 4 شریان کروناری راست در شیار کروناری همراه ورید قلبی کوچک است. 


aro 


سوال 63 


plas‏ ویژگی درباره‌ی شریان‌های (سرخرگ‌های) قلبی صحیح نیست؟ (پزشکی شهریور 90- قطب آزاد) 


گزینه 1 شاخه‌ی diagonal‏ از LAD‏ (بین بطنی قدامی) منشأً می‌گیرد. 

گرینه 2 شریان مارژینال چپ از شاخه‌ی سیرکومفلکس منشأً می‌گیرد. 

گزینه 3 شریان‌دهی گره‌ی سینوسی- دهلیزی (SA node)‏ از انشعابات شریان کروناری راست است. 

گزینه 4 شریان‌دهی گره‌ی دهلیزی- بطنی (AV node)‏ از انشعابات شریان کروناری چپ است. 
نمایش پاسخ 

5S 


سیستم هدایتی قلب ay‏ طور عمده توسط کدام شریان خون‌رسانی می‌شود؟ (پزشکی اسفند -٩۳‏ قطب اصفهان) 


گزینه 7 کروناری چپ 

گزینه 2 کروناری راست 

گزینه 3 سیر کومفلکس 
تیه که ین رای He‏ 

نمایش پاسخ 

Y 

همه‌ی عبارات زیر در مورد قلب صحیح هستند. بچز: (پزشکی شهریور ۹۵- قطب اصفهان) 
گزینه 1 سیستم هدایتی قلب Gros‏ از شریان کرونر راست خون‌رسانی می‌شود. 
گزینه 2 گره سینوسی دهلیزی در بخش پایینی دیواره‌ی wx‏ دهلیزی قرار دارد. 

گزینه 3 ورید قلبی قدامی مستقیما به دهلیز راست تخلیه می‌شود. 


تس 


سوال 66 


کدامیک از موارد زیر در مورد عروق کرونر قلب صحیح است؟ (پزشکی شهریور -٩۴‏ قطب اهواز) 


گزینه 1 در تماس نزدیک با لایه‌ی جداری پریکارد سروز قرار دارند. 
کزینه 2 از سینوسای آئورتی منشاً می‌گيرند. 
گزینه 3 فعالیت سمپاتیک باعث تنگ شدن عروق کرونر می‌شود. 


گزینه 4 شریان بین بطنی قدامی از انتخابات ضربان کرونری راست است. 


س 


در حین عمل باز قلب جراح ay‏ اشتباه ورید موجود در ناودان Ww‏ بطنی قدامی قلب را سوراخ می‌کند ay‏ نظر شما کدامیک از وریدهای زیر دچار پارگی شده است؟ 
(پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب اهواز) 


small cardiac vein 1 گزینه‎ 
middle cardiac vein 2 گزینه‎ 
great cardiac vein 3 گزینه‎ 


oblique vein 4 au 55 


۳ 


سوال 68 


شریان مارژینال چپ شاخه‌ی plas‏ شریان زیر است؟ (پزشکی اسفند -٩۳‏ قطب تهران) 


گزینه 1 کروناری راست 
گزینه 2 سیرکومفلکس 
گزینه 3 Uw‏ بطنی قدامی 


elas‏ شریان قلبی ۲/۳ قدامی سپتوم ow‏ بطنی را خون‌رسانی می‌کند؟ (پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب تهران) 
گزینه 1 سیرکومفلکس چپ 
گزینه 2 نزولی قدامی چپ 
کزینه 3 مارژینال راست 
گزینه 4 مارژینال راستمارژینال چپ 


C 


سوال 70 


در مورد قلب کدامیک از موارد زیر صحیح است؟ (پزشکی شهریور 94- قطب کرمان) 


گزینه 1 شریان Ew‏ بطنی خلفی با Small cardiac vein‏ همراه است. 

کزینه 2 GOS‏ سینوسی دهلیزی 5۰۸۰۱۱006 بیش‌تر اوقات از کرونر راست خون می‌گیرد. 
گزینه 3 دهلیز چپ با واسطه‌ی سینوس پریکاردی عرضی با مری مجاورت دارد. 

کزینه 4 قاعده‌ی قلب تماماً از دهلیز و بطن چپ تشکیل شده است. 


(wea) 

plas‏ شریان شاخه‌ی شریان کرونری چپ است؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب همدان) 
گزینه 2 دهلیزی راست 
گزینه 3 سیرکمفلکس 


گزینه 4 بین دهلیزی قدامی 


Cv 


وال 72 


کدامیک از وریدهای قلبی زیر در شیار ow‏ بطنی خلفی طی مسیر می‌کند؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب همدان / دندان‌پزشکی شهریور ۹۴- قطب شمال ) 


سوال 73 


سوال 74 


کدامیک از شریان‌های زیر شاخه‌ی شریان کرونری راست است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب کرمان) 


گزینه 1 شریان ow‏ بطنی قدامی 
گزینه 2 شریان ow‏ بطنی خلفی 
گزینه 3 شریان سیرکومفلکس 
گزینه 4 شریان مارژینال چپ 
نمایش پاسخ 
= 
کدامیک از عناصر زیر در شیار بین بطنی خلفی قرار دارد؟ (پزشکی اسفند -٩۳‏ قطب تبریز / پزشکی اسفند -٩۷‏ قطب شمال / دندان‌پزشکی شهریور -9A‏ قطب اصفهان و 


همدان) 


گزینه 1 ورید قلبی میانی 
گزینه 2 ورید قلبی بزرگ 
گزینه 3 شریان دیاگونال 
گزینه 4 شریان سیرکومفلکس 


val 


سوال 76 


در قلب شریان‌های diagonal‏ از elas‏ شریان جدا می‌شوند؟ (پزشکی اسفند -٩۳‏ قطب کرمان) 


Anterior interventricular 1 گزینه‎ 
Posterior interventricular 2 گزینه‎ 
Right marginal 3 گزینه‎ 
Right coronary 4 گزینه‎ 
نمایش پاسخ‎ 
الف‎ 


شاخه‌ی شریانی دیاگونال در خون‌رسانی ay‏ کدام بخش از قلب نقش دارد؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب اهواز) 


گزینه 1 سطح قدامی بطن چپ 
که مکی 9اه بط راست 
oe Geass‏ «هایز کب 
گزینه 4 سطح قدامی دهلیز راست 


val 


وال 70 


سینوس کرونری در کدامیک از شیارهای قلبی قرار دارد؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب اصفهان) 


گزینه 1 دهلیزی بطنی در نمای قدامی قلب 
گزینه 2 دهلیزی بطنی در نمای قاعده‌ای قلب 
گزینه 3 بین بطنی در نمای قدامی قلب 

گزینه 4 بین بطنی در نمای قاعده‌ای قلب 


= 


کدام شریان بخش قدامی سپتوم ow‏ بطنی را خون‌رسانی می‌کند؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب تهران) 
گزینه 1 Circumflex‏ 

Anterior descending (Inter ventricular) 2 کزینه‎ 

Right marginal 3 «55 


Left marginal 4 گزینه‎ 


= 


سوال 80 


middle cardiac vein‏ مجاور کدامیک از عناصر زیر است؟ (پزشکی اسفند 90- قطب آزاد) 


Ant.hnterventricular artery 1 گزینه‎ 
small cardiac vein 2 گزینه‎ 
post.interventricular artery 3 گزینه‎ 


Great cardiac vein 4 گزینه‎ 


۹ 

شریان سیرکمفلکس از کدامیک از شرائین زیر منشعب می‌شود؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب شهید بهشتی / دندان‌پزشکی اسفند ۹۵- قطب شمال) 
کزینه 1 آثورتای توراسیک 

گزینه 2 توراسیک داخلی 

گزینه 3 کرونری راست 


گزینه 4 کرونری چپ 


5 


92 ies 


کدامیک از شاخه‌های زیر از شریان کرونر چپ جدا می‌شود؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب شیراز) 


گزینه 7 بین بطنی خلفی 
گزینه 2 گره‌ی دهلیزی- بطنی 
گزینه 3 سیرکومفلکس 
گزینه 4 گره‌ی سینوسی- دهلیزی 
ae‏ 
E‏ 


کدامیک از عبارات زیر در مورد قلب صحیح است؟ (پزشکی شهریور -9F‏ قطب آزاد) 


گزینه 1 سینوس مایل پریکاردی در خلف دهلیز راست قرار دارد. 
گزینه 2 ورید قلبی قدامی به سینوس کوروناری تخلیه می‌شود. 
کرینه 3 مبداً شریان کوروناری راست در سینوس آئورتی قدامی قرار دارد. 
گزینه 4 گروه سینوسی- دهلیزی (SA NOde)‏ در دیواره‌ی دهلیز راست و در Crow‏ چپ دهانه‌ی ورید اجوف تحتانی قرار دارد. 
نمایش پاسخ 
۹ 
موقعیت مدخل آئورت (opening Aorta)‏ نسبت به دریچه‌ی میترال چگونه است؟ (پزشکی شهریور -9F‏ قطب مشهد) 
گزینه 1 در خلف و چپ 
گزینه 2 در خلف و راست 
گزینه 3 در قدام و چپ 


=) 


سوال 85 


همه‌ی موارد زیر به هنگام فعال شدن الیاف پاراسمپاتیک GLI WS‏ می‌افتد بچز: (پزشکی شهریور ۹۶- قطب اهواز) 


گزینه 1 کاهش قطر شریان‌های کرونری 
گزینه 2 افزایش قطر شریان‌های کرونری 

نمایش پاسخ 
ب 


[eS Ia os‏ ار 
گزینه 1 بطن چپ و گوشک چپ 


گزینه 2 بطن چپ و دهلیز چپ 


گزینه 3 بطن راست و دهلیز راست 
گزینه 4 کنار راست وریدهای اجوف فوقانی و تحتانی 


BY lite 


سوال 88 


A.V bundle 1 گزینه‎ 
A.V node 2 گزینه‎ 
S.A node 3 گزینه‎ 


purkinje fiber 4 گزینه‎ 


سوال 89 


سوال 91 


سوال 92 


سوال 93 


همه‌ی عناصر زير ay‏ دهلیز راست قلب تخلیه می‌شوند بجز: (دندان‌پزشکی شهریور ۹۶- هشت قطب مشترک) 


inferior venacava 1 گزینه‎ 
superior venacava 2 گزینه‎ 
pulmonary vein 3 گزینه‎ 


coronary sinus 4 ai 55 


Cv 


سینوس کرونری به کدامیک از قسمت‌های زیر وارد می‌شود؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۶- قطب آزاد) 


کرینه 2 ورید اجوف فوقانی 


سوال 95 


محل سمع کدامیک از دریچه‌های قلب بر روی دومین (GLAS‏ بین دنده‌ای راست است؟ (پزشکی اسفند -9F‏ قطب تبریز) 


گزینه 1 تریکوسپید 


سوال 96 


کدامیک از عروق زیر در شیار بین بطنی خلفی قلب قرار دارد؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب شیراز و همدان) 


گزینه 1 شریان سیرکومفلکس سینوس کرونری 
گزینه 2 شریان کرونری راست» ورید قلبی کوچک 
گزینه 3 شریان کناری راست. ورید قلبی بزرگ 


گزینه 4 شریان بین بطنی خلفی» ورید قلبی متوسط 


uv 


سوال 97 


الیاف عصبی که درد قلبی را در جریان یک انفارکتوس میوکارد منتقل می‌کنند از طریق کدامیک از موارد زیر به نخاع می‌رسد؟ (پزشکی اسفند -9F‏ قطب اهواز) 


5 


5 2 الیاف سمپاتیکی قلب 


سوال 98 


کدامیک از Bore‏ زیر در مجاورت Sol‏ بزرگ قلبی (Great cardiac vein)‏ قرار دارد؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب آزاد) 


(Diagonal artery) شریان دیاگونال‎ 1 ass 
(Anterior interventricular artery) گزینه 2 شریان بین بطنی قدامی‎ 


گزینه 3 شریان چرخشی (Circumflex artery)‏ 


گزینه 4 شریان مارژینال چپ (Left marginal artery)‏ 


سوال 99 


valve of coronary sinus 1 گزینه‎ 
Fossa ovalis 2 گزینه‎ 
Terminal crest 3 ai 55 


Moderator 4 گزینه‎ 


سوال 100 


گزینه 1 شریان آئورت 
گزینه 2 شریان ریوی 


گزینه 3 ورید اجوف فوقانی 


گزینه 4 ورید اجوف تحتانی 


سوال 101 


کته Coe‏ چپ 
گزینه 7 سوم راست 


eas‏ چهارم چب 


گزینه 1 بطن چپ و گوشک چپ 

گزینه 2 بطن چپ و دهلیز چپ 

گزینه 3 بطن راست و دهلیز راست 

گزینه 4 کنار راست وریدهای اجوف فوقانی و تحتانی 


سوال 103 


A.V bundle 1 گزینه‎ 
A.V node 2 گزینه‎ 
S.A node 3 گزینه‎ 


purkinje fiber 4 گزینه‎ 


ت 


سوال 109 


inferior venacava 1 گزینه‎ 


superior venacava 2 گزینه‎ 


pulmonary vein 3 گزینه‎ 


coronary sinus 4 ai 55 


é 


سوال 110 


گزینه 1 فوسا اوالیس 
گزینه 2 کریستا ترمینالیس 
گزینه 3 مخروط شریانی 


گزینه 4 سوراخ سینوس کرونری 


نمایش پاسخ 


112 jig 


محل سطح کدام دریچه‌ی قلب در ناحیه‌ی رس قلب است؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب تبریز) 


Aortic 1 گزینه‎ 
Pulmunary 2 گزینه‎ 
Tricuspid 3 گزینه‎ 


Mitral 4 کزینه‎ 


=) 


13 


yh pd‏ تغذیه کننده‌ی گره دهلیزی- بطنی (Atrioventricular node)‏ عموما از elas‏ شریان جدا می‌شود؟ (پزشکی شهریور -٩۷‏ قطب اصفهان) 


گزینه 1 سیرکومفلکس 
گزینه 72 بطنی قدامی 
گزینه 3 ow‏ بطنی خلفی 
گزینه 4 مارژینال 


é 


سوال 112 


رباط شریانی Ligamentum arteriosum‏ کدام دو بخش زیر را به یکدیگر متصل می‌کند؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب آزاد) 


گزینه 1 قوس آئورت و شریان ریوی راست 

گزینه 2 تنه‌ی شریان ریوی و ورید براکیو سفالیک راست 
گزینه 3 تنه‌ی شریان ریوی و قوس آثورت 

گزینه 4 شریان ریوی راست و ورید ریوی راست 

نمایش پاسخ 

۹ 

کدام گزینه در مورد دهلیز راست صحیح است؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب تبریز) 
گزینه 7 لیمیوس فوسااوالیس در قدام و پایین فوساوالیس قرار دارد 

گزینه 2 ورودی ورید اجوف فوقانی فاقد دریچه است 

گزینه 3 عضلات شانه‌ای تمام سطح داخل آن را می‌پوشاند 


گزینه 4 گره سینوسی دهلیزی در دیواره‌ی بین دهلیزی قرار دارد 


> 


119 


elas‏ گزینه‌ی زیر صحیح است؟ (پزشکی شهریور -9V‏ قطب زنجان) 


گزینه 1 Ow Pericardial cavity‏ لایه‌ی جداری پریکاردیوم سروزیی و پریکاردیوم لیفی قرار دارد. 
گزینه 2 مری به واسطه‌ی سینوس عرضی با دهلیز چپ مجاورت دارد. 
گزینه 3 در شیار بین بطنی قدامی شریان بین بطنی قدامی و ورید قلبی متوسط قرار دارند. 


گزینه 4 سینوس کروناری در ناودان کروناری WH‏ دهلیز چپ و بطن چپ قرار دارد. 


=) 


1 


تصویر دریچه‌ی آئورت بر روی جدار توراکس منطبق با las‏ ناحیه‌ی زیر است؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب زنجان) 


گزینه 1 پشت استرنوم در امتداد سومین GLAS‏ بین دنده‌ای راست 
گزینه 3 پشت استرنوم در امتداد سومین غضروف دنده‌ای راست 


Crista Terminalls 1 گزینه‎ 
Opening of inferior vena cava 2 گزینه‎ 
Opening of coronary sinus 3 گزینه‎ 


Infundibulum 4 گزینه‎ 


Right atrium 1 گزینه‎ 
Right ventricle 2 گزینه‎ 
Left atrium 3 گزینه‎ 


Left ventricle 4 گزینه‎ 


t 


Azygos Arch 1 گزینه‎ 
Left Recurrent Laryngeal Nerve 2 گزینه‎ 
Ligamentum Arteriosum 3 ai 55 


Superficial Cardiac Plexus 4 گزینه‎ 


الف 


سوال 121 


گزینه 2 دهلیزی چپ 


گزینه 4 بین بطنی قدامی 


گزینه 1 سینوس پولمونوری 
گزینه 2 سینوس آئورتیک 
گزینه 3 ستیغ فوق بطنی 
گزینه 4 عضلات شانه‌ای 


ج 


سوال 123 


گزینه 1 در مقابل دیسک بین مهره‌ای 14-75 تقسیم می‌شود 


گزینه 2 غده‌ی تیروئید» در مجاورت قدامی آن است 
گزینه 3 در هنگام دم عمیق تا یک مهره VL‏ کشیده می‌شود 
گزینه 4 شریان‌های کاروتید. در مجاورت خارجی آن است 


ج 


سوال 124 


گزیته 1 گوشک دهلیز رانسث 
گزینه 2 بطن راست 


کزینه 3 وریدهای ریوی 


گزینه 4 ریشه‌ی تنه‌ی شریانی ریوی 


سوال 125 


Vagus 1 گزینه‎ 


Inferior intercostales 2 گزینه‎ 
Phrenic 3 گزینه‎ 


Superior intercostales 4 گزینه‎ 


۹ 


سوال 126 


Crista terminalis 1 گزینه‎ 


Fossa 0۷۵115 2 گزینه‎ 


گزینه 3 دهانه‌ی وریدهای ریوی 


Coronary sinus گزینه 4 دهانه‌ی‎ 


127 Jlow 


سوال 128 


گزینه 1 اجوف فوقانی 


گزینه 2 اجوف تحتانی 
گزینه 3 سینوس کروناری 


گزینه 4 وریدهای ریوی 


2 


سوال 129 


Left auricle 1 گزینه‎ 
Right auricle 2 گزینه‎ 


Left atrium 3 گزینه‎ 


Right ventricle 4 گزینه‎ 


[ 


گزینه 1 بریدگی استرانال 
گزینه 2 زاویه‌ی استرانال 
گزینه 3 دیسک بین مهره‌های ۵ و ۶ نوراسیک 


گزینه 4 مفصل زایفو استرنال 


ra 


و 19 


کدامیک از حفرات قلب ay‏ صورت کلی از andy‏ در موقعیت جلوتر قرار دارد؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۷- قطب همدان) 


گزینه 1 آتریوم چپ 
گزینه 2 ونتریکل چپ 


گزینه 4 ونتریکل راست 


=) 


وال 132 


گزینه 1 کروناری راست 
گزینه 2 GAS‏ شریان کروناری چپ 
گزینه 3 شریان بین بطنی قدامی 
گزینه 4 شریان سیرکومفلکس 
نمایش پاسخ 
د/شریان سیرکومفلکس به بخش عمده‌ی دهلیز چپ خون‌رسانی می‌کند. a)‏ محل شریان سیرکومفلکس دقت کنید.) 


وا 135 


صدای دریچه‌ی آئورت در کدامیک از GLAS‏ بین دنده‌ای شنیده می‌شود؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب اهواز / پزشکی اسفند 90- Ghd‏ شهید بهشتی) 


ره شوم fae‏ 
گزینه 2 سوم سمت راست 
گزینه 3 دوم Crow‏ چپ 
گزینه 4 دوم Crow‏ راست 
نمایش پاسخ 
د/بهترین محل gow‏ دریچه‌های قلب دریچه‌ی دولتی (میترال) رس قلب در GLAS‏ پنجم بین‌دنده‌ای در خط میدکلاویکولار دریچه‌ی ریوی انتهای داخلی دومین فضای 
بین‌دنده‌ای چپ دریچه‌ی آئورتی انتهای داخلی دومین GLAS‏ بین‌دنده‌ای راست دریچه‌ی سه‌لتی انتهای داخلی پنجمین فضای بین‌دنده‌ای چپ 


سوال )134 


رأس (Apex)‏ قلب در کدامیک از فضاهای بین دنده‌ای زیر واقع شده است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۷- قطب اهواز) 


کزینه 3 چهارمین Craw‏ چپ 
گزینه 4 پنجمین سمت چپ 

نمایش پاسخ 
د/آپکس قلب در پنجمین فضای ow‏ دندهای چپ قرار دارد. 


سوال 135 


کدامیک از عناصر زیر در دهلیز راست مشاهده نمی‌شود؟ (پزشکی اسفند -٩۷‏ قطب آزاد) 


گزینه 1 Fossa ovalis‏ 
گزینه 2 Opening of coronary sinus‏ 
گزینه 3 Crista terminalis‏ 
گزینه 4 Septomarginal trabecula‏ 
نمایش پاسخ 
د/عضلات شانه‌ای» کریستا ترمینالیس» حفره‌ی بیضی و «word‏ سوراخ سینوس کرونری و ورودی وریدهای0 5۷ IVC‏ در دهلیز راست قرار دارند. 


محل gow‏ صدای دریچه‌ی میترال کدام است؟ (پزشکی و دندان‌پزشکی اسفند -AV‏ قطب اصفهان, تهران و کرمان / دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب تهران) 


گزینه 1 Crow‏ راست زاویه‌ی استرنال 


گزینه 2 دومین فضای بین دنده‌ای چپ 
گزینه 3 پنجمین GLAS‏ بین دنده‌ای چپ 
گزینه 4 چهارمین غضروف دنده‌ای راست 
نمایش پاسخ 

ج / بهترین محل سمع دریچه‌های قلب دریچه‌ی دولتی (میترال) رس قلب در GLAS‏ پنجم بین‌دنده‌ای در خط میدکلاویکولار دریچه‌ی ریوی انتهای داخلی دومین فضای 
OW‏ دنده‌ای چپ دریچه‌ی آثورتی انتهای داخلی دومین فضای Gay‏ دنده‌ای راست دریچه‌ی سه‌لتی انتهای داخلی پنجمین فضای Ow‏ دنده‌ای چپ 

کدامیک از حفرات قلب» بخش عمده‌ی سطح قدامی قلب (Stemocostal surface)‏ را تشکیل داده و عمدتا در پشت تنه‌ی استرنوم قرار می‌گیرد؟ (دندان‌پزشکی اسفند 

۷- قطب اصفهان» تهران و کرمان) 


گزینه 1 بطن راست 
گزینه 2 بطن چپ 
گزینه 3 دهلیز چپ 
گزینه 4 دهلیز راست 


الف / بخش عمده‌ی سطح قدامی قلب توسط بطن راست ساخته می‌شود. 


سول 190 


همه‌ی موارد زیر در داخل دهلیز راست قرار دارد. بجز: (پزشکی اسفند -٩۷‏ قطب زنجان) 
گزینه 1 Fossa ovalis‏ 
گزینه 2 Pectinate muscles‏ 
گزینه 3 Sulcus Terminalis‏ 
گزینه 4 Crista Terminalis‏ 
نمایش پاسخ 
ج / عضلات شانه‌ای. کریستا ترمینالیس, حفره‌ی بیضی و Thaw «wore‏ سینوس کرونری و ورودی وریدهای IVC SVC‏ در دهلیز راست قرار دارند. 


کدامیک از شریان‌های زیر از شریان کرونری راست جدا می‌شوند؟ (دندان‌پزشکی اسفند -٩۷‏ قطب زنجان) 


Ant. interventricular 1 گزینه‎ 
Circumflex 2 گزینه‎ 
Diagonal 3 گزینه‎ 


Post. Interventricular 4 گزینه‎ 


نمایش پاسخ 
> / شاخه‌های کرونری راست: (یک شاخه‌ی دهلیزی که از آن شاخه‌ی گره سینوسی دهلیزی (سینوآرتریال نودال) جدا می‌شود) شاخه‌ی مارژینال راست که به رس قلب 


می‌رود. شاخه‌ی بین بطنی خلفی 


کدامیک از موارد زیر در فضای درونی بطن چپ دیده می‌شود؟ (پزشکی اسفند “VV‏ قطب شمال) 


گزینه 1 سینوس آئورتی 
گزینه 2 وستیبول آثورتی 
گزینه 3 تراپیکولای سپتومارژینال 


گزینه 4 ایتفائدیبولوم 


نمایش پاسخ 
ب / فضای درونی بطن چپ حاوی دو پاپیلای قدامی و خلفی است. تنها فضای صاف بطن چپ ناحیه‌ی وستیبول است. 
در صورت انسداد شریان کرونری چپ کدام قسمت قلب بیش‌تر مستعد ایسکمی است؟ (پزشکی اسفند -٩۷‏ قطب شیراز) 
گزینه 1 گره سینوسی دهلیزی 
گزینه 2 Crowd‏ جلویی (Anterior)‏ دیواره‌ی Ew‏ بطنی 
aad Ban's‏ عکبی pili‏ رات 
گزینه 4 قسمت عقبی (Posterior)‏ دیوار‌ی بین بطنی 
نمایش پاسخ 


ب / دو سوم قدامی دیواره‌ی Ww‏ بطنی توسط کرونری چپ خون‌رسانی میشه. 


Vos 


حفره‌ی بیضی (Fossa Ovalis)‏ در کدام ناحیه از قلب دیده می‌شود؟ (دندان‌پزشکی اسفند -VW‏ قطب شیراز) 


ج / عضلات شانه‌ای» کریستا ترمینالیس» حفره‌ی بیضی و «waned‏ سوراخ سینوس کرونری و ورودی وریدهای IVC SVC‏ در دهلیز راست قرار دارند. 


سوال 143 


موقعیت سوراخ آئورتی (Aortic opening)‏ نسبت ay‏ دریچه‌ی میترال چگونه است؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب مشهد) 


گزینه 1 در جلو و چپ 
گزینه 2 در جلو و راست 
گزینه 3 در عقب و چپ 


ب / کافیه به شکل کتابت نگاه کنی. جلوترین دریچه‌ی پولمونره. عقب و داخلش دریچه‌ی آئورته و در دو طرف پشت دریچه‌ی آئورتی ما aw‏ لتی و میترال رو می‌بینیم. 
(دقت کن به شکلا!!!) 


سوال 144 


شریان مارژینال (حاشیه‌ای) مستقیما از کدام شریان زیر منشعب می‌شود؟ (پزشکی اسفند -AV‏ قطب مشهد) 


گزینه 1 شریان کرونر چپ 
گزینه 2 yh pd‏ چرخشی (Circumflex)‏ 
گزینه 3 شریان نزولی قدامی چپ 


گزینه 4 شریان کرونر راست 


> / شریان مارژینال از کرونری راست جدا ميشه. 


سوال 145 


شریان چرخشی (Circumflex)‏ مستقیما از کدام شریان زیر منشعب می‌شود؟ (دندان‌پزشکی اسفند -٩۷‏ قطب مشهد) 


گزینه 1 شریان کرونر راست 
گزینه 2 شریان کرونر چپ 
گزینه 3 شریان بین بطنی قدامی 


گزینه 4 شریان ow‏ بطنی قدامی 


ب / شریان سیرکومفلکس از شاخه‌های اصلی کرونری چپ است. 

| کدام ورید در بین دهلیز و بطن راست قرار دارد؟ (پزشکی اسفند -٩۷‏ قطب همدان) 
گزینه 1 قلبی بزرگ 

گزینه 2 قلبی کوچک 

گزینه 3 قلبی میانی 


ب / ورید قلبی کوچک از بین دهلیز راست و بطن Cowl‏ شروع میشود در سطح دیافراگمی قلب در شیار کرونری امتداد پیدا می‌کند و ay‏ انتهای دهلیزی سینوس کرونری 
تخلیه می‌شود. 


سوال 147 


فا ارموار زر سای layin‏ اس سس ری اسف ۷ فط ان 


> / سیرکومفلکس یکی از شاخه‌های اصلی شریان کرونری چپه. 


تمامی جملات زیر در مورد دهلیز راست صحیح می‌باشند بچز: (دندان‌پزشکی اسفند -4٩۷‏ قطب همدان) 


گزینه 7 از وریدهای ریوی و سینوس کرونری خون دریافت می‌کند. 
گزینه 3 حاوی کریستاترمینالس است 
گزینه 4 حاوی لیمبوس فوسا اوالیس است. 
تمایش پاسخ 
call‏ / عضلات شانه‌ای» کریستا ترمینالیس» حفره‌ی بیضی و «ware‏ سوراخ سینوس کرونری و ورودی وریدهای IVE SVC‏ در دهلیز راست قرار دارند. وریدهای ریوی به 
قلب چپ می‌ریزه. 


شریان Left marginal‏ قلب از کدامیک از شریان‌های زیر منشعب می‌شود؟ (پزشکی کلاسیک و ریفرم شهریور ۹۸- مشترک کشوری) 
گزینه 1 Circumflex‏ 
گزینه 2 Right coronary‏ 
Anterior interventricular 3 au 55‏ 
Posterior interventricular 4 a. 55‏ 
نمایش پاسخ 
all‏ / شاخه‌ی سیرکومفلکس روی سطح دیافراگمی قلب به Crow‏ چپ حرکت می‌کند و شاخه‌ی مارژینال چپ از آن جدا می‌شود. 


فضای پریکاردی قلب plas Ow‏ لایه‌ها قرار دارد؟ (دندان‌پزشکی 9 پزشکی ریفرم شهر 392 ۸/- مشترک کشوری / دندان‌پزشکی اسفند -AV‏ قطب تبریز) 


گزینه 1 پریکارد سروزی احشایی و جداری 
گزینه 2 پریکارد سروزی جداری و پریکارد لیفی 
گزینه 3 اپیکارد و پریکارد لیفی 
گزینه 4 اپیکارد و پریکارد سروزی احشایی 
نمایش پاسخ 
الف / به فضای Ow‏ پریکارد سروزی احشایی 9 جداری فضای پریکاردی قلب گفته می‌شود که در حالت نرمال حدود ۱۵ نا Bo‏ سی‌سی مایع دارد. 


کدامیک از موارد زیر درباره‌ی قلب صحیح نیست؟ (پزشکی کلاسیک و ریفرم شهریور -9A‏ قطب آزاد) 


گزینه 2 شریان سیرکمفلکس شاخه‌ی انتهایی شریان کرونری چپ است. 
گزینه 3 سینوس کرونری در شیار کرونری قدامی قرار دارد. 


گزینه 4 شریان مارژینال راست از شریان کرونری راست هنگام رسیدن ay‏ کنار تحتانی قلب جدا می‌شود. 


ج / سینوس کرونری در شیار کرونری خلفی قرار دارد. 
خون‌رسانی به گره‌های سینوسی - دهلیزی (S.A)‏ و دهلیزی- بطنی (۷ (A.‏ در اغلب موارد و به ترتیب توسط کدامیک از شریان‌های زیر انجام می‌شود؟ (پزشکی کلاسیک 


و ریفرم شهریور ۹۸- قطب اهواز) 


گزینه 1 کرونری راست- کرونری چپ 
گزینه 2 کرونری چپ" کرونری راست 
گزینه 3 کرونری چپ" کرونری چپ 
گزینه 4 کرونری راست- کرونری راست 
ی بای 
د/در اکثر موارد خون‌رسانی ay‏ سیستم هدایتی برعهده‌ی شریان کرونری راست است. 


کدامیک از موارد زیر در تشکیل دیواره‌ی قدامی سینوس مایل پریکاردی شرکت دارد؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب اهواز) 


گزینه 1 مری 
گزینه 2 آتورت نزولی 
گزینه 3 آتورت نزولی 
گزینه 4 دهلیز چپ 
تمایش پاسخ 
> / سینوس مایل پریکاردی ناحیه‌ی انعطاف‌پذیر ز شکلی است که در خلف دهلیز چپ قرار گرفته و بوسیله‌ی وریدهای ریوی و اجوف تحتانی محدود شده است. 


کنار راست قلب توسط plas‏ حفره ساخته می‌شود؟ (دندان‌پزشکی شهر پور ۸- قطب تبریز) 


گزینه 1 بطن راست 
گزینه 2 بطن چپ 
گزینه 4 دهلیز راست 


> / کناره‌ی راست دهلیز راست و کناره‌ی چپ بطن چپ Cw‏ 


سوال 155 


کدامیک از عناصر زیر در حد قدامی بن‌بست عرضی پریکارد قرار دارد؟ (پزشکی کلاسیک و ریفرم شهریور ۹۸- قطب تبریز) 


کزینه | ورید ریوی 
گزینه 2 ورید اجوف فوقانی 
گزینه 3 شریان آئورتا 


گزینه 4 مری 


ج / سینوس عرض پریکاردی در خلف آثورت و تنه‌ی پولمونر و قدام SVC‏ قرار دارد. 


سوال 156 


عصب فرنیک در عصب‌دهی همه‌ی قسمت‌های زیر شرکت دارد. بجز. (دندان‌پزشکی 9 پزشکی کلاسیک 9 ریفرم شهر پور ۸- قطب تهران) 


گزینه 1 پریکارد لیفی 
گزینه 72 پریکارد سروزی جداری 
گزینه 3 پلورای ویسرال 
گزینه 4 دیافراگم 
eee‏ 
a‏ 


محل آناتومیک تصویر دریچه‌ی پولمونری در جدار قدامی توراکس. کدام است؟ (پزشکی کلاسیک و ریفرم شهریور ۹۸- قطب تهران) 


گزینه 1 چهارمین غضروف دنده‌ای راست 
گزینه 2 سومین (GLAS‏ بین دنده‌ای راست 
گزینه 3 چهارمین GLAS‏ بین دنده‌ای چپ 
گزینه 4 سومین غضروف دنده‌ای چپ 
تمایش پاسخ 
> / سومین غضروف دنده‌ای چپ محل آناتومیک تصویر دریچه‌ی پولمونری 9 سومین GLAS‏ بین دنده‌ای راست محل آناتومیک تصویر دریچه‌ی آثورت است. 
همه‌ی موارد زیر از شاخه‌های شریان کرونری راست می‌باشند. بچز:(پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب زنجان) 
گزینه 1 شریان بین بطنی خلفی 
گزینه 2 شریان سیرکمفلکس 
گزینه 3 شریان دهلیزی- بطنی 


گزینه 4 شریان سینوسی- دهلیزی 


ب / شریان سیرکمفلکس از شاخه‌های شریان کرونری چپ است. 
گره دهلیزی بطنی (A. ۷. node)‏ در کجا قرار دارد؟ (پزشکی کلاسیک و ریفرم شهریور ۸- قطب (las‏ 
گزینه 1 دیواره‌ی دهلیزی بطنی 
گزینه 2 جدار خلفی دهلیز راست 
گزینه 3 دیوار‌ی ox‏ بطنی 
گزینه 4 جدار خلفی دهلیز چپ 
نمایش پاسخ 
OS / Il‏ دهلیزی بطنی در دیواره‌ی دهلیزی بطنی و GOS‏ سینوسی در جدار خلفی دهلیز راست قرار دارد. 


کدامیک از عناصر زیر با سطح خلفی دهلیز چپ مجاورت دارد؟ (دندان‌پزشکی و پزشکی کلاسیک و ریفرم شهریور ۹۸- قطب شمال) 


کزینه 1 ورید آزیگوس 


گزینه 2 ورید همی آزیگوس 


گزینه 3 نای 
گزینه 4 مری 

نمایش پاسخ 
د/مری در سطح خلفی دهلیز چپ است. 


گره سینوسی دهلیزی S. A. node‏ در کجا قرار دارده (دندان‌پزشکی شهر پور ۸- قطب شمال) 


گزینه 7 دیواره‌ی دهلیزی- بطنی 
گزینه 3 دیوار‌ی Ow‏ بطنی 
گزینه 4 جدار خلفی دهلیز چپ 
تمایش پاسخ 
ب / گره‌ی دهلیزی بطنی در دیواره‌ی دهلیزی بطنی و GOS‏ سینوسی در جدار خلفی دهلیز راست قرار دارد. 


plas‏ عبارت در مورد بطن چپ درست است؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب کرمان) 


گزینه 1 سطح درونی آن توسط سلول‌های مکعبی پوشیده شده است. 
گزینه 2 دهلیز vestibule‏ بطن چپ از تنه‌ی شریانی Truncus arteriosus‏ مشتق شده است. 
کرینه 3 رس قلب را می‌سازد. 
گزینه 4 مسیر ورود و خروج خون بطن چپ با هم زاویه‌ی ٩۰‏ درجه می‌سازند. 
نمایش پاسخ 
ج / سلول‌های مکعبی مربوط به نفرون است نه قلب و بطن چپ کناره‌ی چپ قلب و رس قلب را می‌سازد. 


کدامیک از وریدهای قلبی ay‏ همراه شریان پوستریور اینتریکولار قرار دارد؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب مشهد) 


گزینه 1 ورید قلبی بزرگ 
گزینه 2 ورید قلبی کوچک 
گزینه 3 ورید قلبی متوسط 
گزینه 4 ورید مارشال 
نمایش پاسخ 
ج / ورید قلبی متوسط در شیار بین بطنی خلفی Craw ay‏ سینوس کرونری می‌رود و در مسر خود همراه شریان بین بطنی خلفی است. 


سوال 164 


عمدتا انسداد کدامیک از شریان‌های زیر منجر ay‏ آریتمی قلب خواهد شد؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب مشهد) 


گزینه 1 شریان کرونری راست 
گزینه 2 شریان سیرکمفلکس 
ai 55‏ 3 شریان انتریوراینترونتریکولار 
گزینه 4 شریان پوستریور اینترونتریکولار 
27 

الف / شریان کرونری راست به سیستم هدایتی قلب خون می‌دهد و انسداد آن می‌تواند منجر ay‏ آریتمی شود. 

سینوس کرونری کدامیک از وریدهای زیر را دریافت نمی‌کند؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب همدان / پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب همدان و مشهد) 
کزینه 1 ورید قلبی بزرگ 
گزینه 2 3449 قلبی متوسط 
گزینه 3 وریدهای قلبی قدامی 


گزینه 4 ورید قلبی کوچک 


ج / وریدهای قلبی قدامی مستقیما ay‏ دهلیز راست تخلیه می‌شوند. 


تمام ساختارهای زیر در دهلیز راست دیده می‌ شود بچز:_(دندان‌پزشکی شهرپور ۸- قطب اصفهان 9 همدان) 
گزینه 1 حفره‌ی بیضی 
گزینه 3 مدخل سینوس کرونری 


گزینه 4 دریچه‌ی دو لتی 


د/ دریچه‌ی دو Ww GU‏ دهلیز و بطن چپ قرار دارد. 


سوال 167 


گره دهلیزی بطنی غالبا توسط کدام شریان خون‌رسانی می‌شود؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب اصفهان) 


al‏ / سیستم هدایتی قلب عمدتا توسط شریان کرونری راست خون‌رسانی می‌شود و شریان بین بطنی خلفی شاخه‌ای از شریان کرونری راست است. 


سینوس عرضی در پریکارد سروزی در جلوی elas‏ ساختمان قرار دارد؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب شیراز) 


کزینه 1 آئورت بالارونده‌ی Ascending Aorta‏ 
کزینه 2 بزرگ سیاهرگ زیرین Inferior Vena Cava‏ 
گزینه 3 (gad‏ سرخرگ ریوی pulmonary Trunk‏ 


گزینه 4 بزرگ سیاهرگ زیرین Superior Vena Cava‏ 


صدای دریچه پولمونری قلب در کدام موقعیت تشریحی زیر شنیده می شود؟ (پزشکی شهریور 99- کشوری) 


گزینه 1 انتهای استرنال دومین GLAS‏ بین دنده ای چپ 
گزینه 2 مرکز استرنوم و در محاذات پنجمین فضای بین دنده ای 


گزینه 3 انتهای استرنال دومین فضای بین دنده ای راست 


سوال 170 


سوال 171 


گزینه 3 ناودان کروناری 


گزینه 4 ناودان انتهایی 


ج ناودان کرونری دهلیزها را از بطن‌ها جدا می‌کند. 


سوال 172 


ایکس قلب جزتی از plas‏ ساختار زیر است؟ (علوم‌پایه دندان‌پزشکی دی Ge)‏ = میان‌دوره) 


سینوس کروناري از plas‏ ساختار زیر منشاً مي‌گیرد؟ (علوم‌پایه پزشکی دی ۹۹- میان‌دوره) 
گزینه 1 دریچه وريدي راست 
گزینه 2 دریچه وريدي 
گزینه 3 شاخ سينوسي راست 


گزینه 4 شاخ سينوسي چپ 


> سینوس کروناري از شاخ سینوسی چپ منشا می‌گیرد. 


توا 172 


مثلث ليفي راست قلب در محدوده کدام‌یک از دریچه‌های زیر قرار نگرفته است؟ (علوم‌پایه پزشکی دی |کا کات میان‌دوره) 


گزینه 1 پولمونري 

گزینه 2 آئورت 

گزینه 3 دهليزي - بطني راست 
گزینه 4 دهلیز- بطني چپ 


الف مثلث لیفی راست قلب در محدوده دریچه پالمونری قرار نگرفته است. 


وال 175 


سینوس کروناری قلب a)‏ کدام حفره منتهی می‌شود؟ (علوم‌پایه دندان‌پزشکی اسفند -4٩‏ کشوری) 


گزینه 1 دهلیز چپ 
گزینه 2 دهلیز راست 
گزینه 3 بطن چپ 
گزینه 4 بطن راست 


ب سینوس کروناری به دهلیز راست منتهی می‌شود. 


وال 17۵ 


las‏ گزینه زیر در ارتباط با دهلیز راست نمی‌باشد؟ (علوم‌پایه پزشکی خرداد ۱۴۰۰- میان‌دوره کشوری) 


کزینه 1 ستیغ انتهایی 

گزینه 2 سوراخ بیضی 

گزینه 3 دریچه سینوس کروناری 
گزینه 4 عضلات پاپیلاری 


د در دهلیز راست عضلات پاپیلاری وجود ندارد. 


177 


plas‏ شاخه شرياني زير از شریان كروناري چپ Lito‏ نمی‌گیرد؟ (علوم‌پایه پزشکی اسفند 99 - کشوری) 


گزینه 1 شریان بین بطنی قدامی (LADA)‏ 
گزینه 2 شریان ow‏ بطنی خلفی (PDA)‏ 
گزینه 3 شریان سیرکومفلکس 

گزینه 4 شریان دیاگونال 


ب شریان Ow‏ طنی خلفی از شریان کروناری راست منشا می‌گیرد. 


وال 170 


alas‏ عنصر زیر در سطح استرنوکوستال قلب مشاهده نمی‌شود؟ (علوم‌پایه پزشکی اسفند ۹۹- کشوری) 


گزینه 1 شریان كروناري راست 
گزینه 2 ناودان كروناري 
گزینه 3 دهلیز چپ 
گزینه 4 سینوس كروناري 
نمایش پاسخ 
> سینوس کروناری در سطح پشتی دهلیز راست است. 


گزینه 1 ستون فقرات 
گزینه 72 ورید آزیگوس 


گزینه 3 مری 


کزینه 4 مجرای توراسیک 


ج در عقب سینوس مایل پریکاردی » مری 41,5 گرفته ial‏ 


درجه سختی: آسان 
تعداد سوال: ٩۳‏ 
نکته: کانال اینگوینال و سوراخ وینسلو از مباحث مهم هستند. 


اهمیت و میزان سختی سئوالات پزشکی و دندان‌پزشکی مشابه است. 


گزینه 1 آپونوروز عضله‌ی ple‏ خارجی شکم 
گزینه 2 وتر مشترک 

گزینه 3 الیاف قوسی عضله‌ی مایل داخلی شکم 
گزینه 4 فاسیا ترانسورسالیس 

3 


Dene 


گزینه 1 عضله‌ی مایل داخلی 
کزینه 2 آپونوروز عضله‌ی مایل خارجی 


گزینه 4 فاسیای عرضی 


گزینه 1 عضله‌ی Jule‏ داخلی شکم 
گزینه 2 عضله‌ی عرضی شکم 
کزینه 3 فاسیای عرضی (فاسیا ترانسورسالیس) 


گزینه 4 وتر مختلط (Conjoint tendon)‏ 


الف 


سوال 4 


Tans‏ تشه مایا داخلین 


گزینه 3 فاشیای عرضی 


گزینه 4 وتر مختلط 
)= 


همه‌ی عبارات زیر در مورد حلقه‌ی اینگوینال عمقی صحیح هستند. بچز: (پزشکی شهریور 90- قطب اصفهان) 
گزینه 1 در ضخامت عضله‌ی عرضی شکم قرار دارد. 
گزینه 2 از سمت داخل آن شریان اپی‌گاستریک تحتانی عبور می‌کند. 
گزینه 3 مجرای دفران از آن عبور می‌کند. 
گزینه 4 در GUL‏ نقطه‌ی میانی رباط اینگوئینال قرار دارد. 


نمایش پاسخ 
call‏ 


دیواره‌ی قدامی کانال اینگوینال از کدامیک از اجزای زیر تشکیل شده است؟ (پزشکی شهریور -٩۴‏ قطب اهواز / پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب تهران) 
کزینه 1 آپوتوروز عضله‌ی مایل خارجی که در Crow‏ خارج توسط مبداً عضله‌ی مایل داخلی تقویت شده است. 
گزینه 2 الیاف قوسی شکل عضلات مایل داخلی و عرضی شکم 
گزینه 3 نیمه‌ی داخلی رباط اینگوینال 


گزینه 4 فاسیای عرضی و در یک سوم داخلی توسط مشترک تقویت ی گرد : 


الف 
دیواره‌ی قدامی کانال اینگوینال منطبق بر کدامیک از گزینه‌های زیر است؟ (پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب اهواز / پزشکی شهریور ۹۷- قطب اهواز) 

ans‏ 1 الیاف قوسی شکل عضله‌ی مایل داخلی 

گزینه 2 فاسیای عرضی 

کریده 2 در تمام طول خود از اپونوروز عضله‌ی مایل خارجی تشکیل شده است. 

کزینه 4 نیمه‌ی داخلی رباط اینگوینال 


۹ 
حلقه‌ی سطحی کانال اینگوینال در آپونوروز کدامیک از عضلات زیر تشکیل می‌گردد؟ (پزشکی شهریور 90- قطب اهواز/ پزشکی شهریور 90- قطب شمال / 
دندان‌پزشکی شهریور ۹۴- قطب اهواز / پزشکی شهریور -9V‏ قطب زنجان) 


گزینه 4 عضله‌ی راست شکمی 
نمایش پاسخ 

val 

تمام ساختمان‌های زیر در جلوی مجرای کشاله‌ی ران (Inguinal canal)‏ قرار دارند بچز: (پزشکی اسفند -٩۳‏ قطب شیراز) 
گزینه 1 تاندون مشترک (congoint tendon)‏ 
گزینه 2 اپونوروسیس ماهیچه‌ی مایل خارجی 
گزینه 3 فاسیای عرضی 
گزینه 4 لایه‌ی Roe‏ فاسیای سطحی 


é 
کدام ساختمان در تشکیل سقف کانال اینگوینال نقش دارد؟ (پزشکی شهریور 90- قطب شیراز)‎ 
Conjoint tendon لاکونار و‎ bby 1 گزینه‎ 
گزینه 2 لبه‌ی تحتانی عضله‌ی مایل داخلی و عرضی شکم‎ 
گزینه 3 آپونوروز عضله‌ی مایل خارجی و داخلی‎ 
اینگوینال و لاکونار‎ bly 4 گرینه‎ 


ت 


Tal وان‎ 


کدامیک از عناصر زیر در تشکیل جدار قدامی Inguinal Canal‏ شرکت می‌کند؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب کرمان) 


Conjoint Tendon 1 گزینه‎ 
Internal Oblique Muscle 2 گزینه‎ 
Lacunar Ligament 3 a. 55 


Transversalis Fascia 4 a. 55 


C 


ار ale eles‏ کی رای سای کال ال (lg IAD eyo Ss Sen eS A‏ 
گزینه 1 حلقه‌ی سطحی 
گزینه 2 دیواره‌ی قدامی 


گزینه 3 دیوار‌ی خلفی 
گزینه 4 دیواره‌ی تحتانی (LAS)‏ 


۳ 


سوال 13 


در مورد حدود Epiploic foramen‏ همه‌ی موارد زیر صحیح‌اند. بچز: (پزشکی اردیبهشت -AV‏ میان‌دوره‌ی کشوری) 


گزینه 1 VL‏ لوب مربعی کبد 
گزینه 2 پایین: بولب دوازدهه 


گزینه 3 قدام: ورید پورت 


سوال 14 


گزینه 3 bu,‏ اینگوینال 
گزینه 4 عضله‌ی مایل داخلی 


ىا 


سوال 15 


امتداد عضله‌های مایل داخلی شکم در تشکیل کدامیک از فاسیاهای طناب اسپرماتیک شرکت می‌کند؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب همدان) 


گزینه 1 عرضی 
گزینه 7 کرماستریک 
کتیه هنشت رما گنک ee‏ 


گزینه 4 اسپرماتیک خارجی 


در جدار (al‏ کانال اینگوینال همه‌ی ساختارهای تشریحی زیر وجود دارند. jee.‏ (پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب مشهد) 
گزینه 1 فاسیای عرضی شکم 
گزینه 2 عضله‌ی عرضی شکم 


سل 17 


تمام ساختارهای زیر از کانال اینگوینال عبور می‌کنند» Hoy‏ (پزشکی اسفند 90- قطب شیراز) 


گزینه 1 bby‏ گرد رحمی 
eA age‏ آیس ها تک 


گزینه 3 عصب ایلیواینگوینال 


کی راو لس شیم ایا وهای بح را سا رت اس ها (elapse‏ 
eek Slap cil cleat ange‏ 
cil ae‏ آستما فک داخلی 


سوال 19 


در مورد فتق اینگوینال کدام گزینه صحیح است؟ (پزشکی اسفند ٩۵‏ قطب مشهد) 


گزینه 1 کیسه‌ی فتق در سمت داخل عروق اپی‌گاستریک تحتانی قرار دارد. 
گزینه 2 از طریق سوراخ Boe‏ کانال اینگوینال روده‌ها وارد می‌شود. 

گرینه 3 فتق اینگوینال مستقیم در زنان شایع‌تر است. 

گزینه 4 صفاق جداری در این نوع فتق وارد کانال اینگوینال نمی‌شود. 


= 
دیواره‌ی خلفی مجرای مغبنی (اینگوینال) را کدامیک می‌سازد؟ (پزشکی اسفند 9- قطب تهران) 

۳ 7 رباط اینگوینال 

گزینه 2 عضله‌ی عرضی 

گریده 2 تاندون لاکونار (ژمبرتا) 


گزینه 4 فاسیای عرضی و تاندون مشترک 


حد داخلی سوراخ عمقی JUL‏ اینگویتال توسط کدامیک از polis‏ تشریحی ذیل تشکیل می‌شود؟ (پزشکی اسفند 9۵- قطب شهید بهشتی) 
گزینه 1 عروق اپی‌گاستریک تحتانی 

گزینه 2 عروق اپی‌گاستریک سطحی 

گررنه 5 bly‏ مختلط 

گزینه 4 رباط رفلکسوم 


_— 
کدامیک از ساختمان‌های زیر در پشت کانال اینگوینال قرار دارد؟ (پزشکی شهرویر -٩۳‏ قطب شیراز) 
۳ 1 طناب مختلط (Conjoint tendon)‏ 

کزینه 2 خط قوسی (Arcuate line)‏ 

(Linea alba) saw b> 3 کزینه‎ 


گزینه 4 رباط اینگوینال 


لف 


سوال 23 


فاسیای ترنسورسالیس کدام بخش JUS‏ اینگوینال را تشکیل می‌دهد؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب آزاد) 


گزینه 7 فاسیای عرضی شکم 

گزینه 2 آپونوروز عضله‌ی مایل خارجی شکم 
گزینه 3 وتر عضله‌ی مایل داخلی شکم 
گزینه 4 وتر عضله‌ی عرضی شکم 


گزینه 1 sig‏ مختلط 
گزیته 2 مایل داخلی 
گزینه 3 مایل خارجی 


گزینه 4 فاسیای عرضی 


= 


27 Sfx 


right gastroepiploic 1 گزینه‎ 
left gastroepiploic 2 گزینه‎ 
short gastric 3 گزینه‎ 


right gastric 4 گزینه‎ 


سوال 29 


رده ۱ گاستروامنتال و طحالی 


گرینه 3 گاستروامنتال و گاستریک کوتاه 
کرینه ۸ گاستریک کوتاه و طحالی 


ج 


سوال 30 


گزینه 1 شریان هپاتیک 

گزینه 7 مجرای صفراوی مشترک 
گزینه 3 شریان گاستروامنتال راست 
گزینه 4 ورید پورت 


ج‌ 


گزینه 1 حاوی عروق Short gastric‏ است. 


گزینه 2 ay‏ انحنای بزرگ معده می‌چسبد. 
گزینه 3 در تشکیل دیواره‌های Omental bursa‏ شرکت دارد. 


5 


2 Sle 


گزینه 1 مزانتر 
گزینه 2 اومنتوم بزرگ 
گزینه 3 آومنتوم کوچک 


گزینه 4 ورید باب 


é 


سوال 33 


گزینه 1 رباط گاستروفرنیک 
گزینه 2 رباط گاستروکولیک 
گزینه 9 bby‏ فرنیکوکولیک 
گزینه 4 bly‏ لینورنال 


ج 


سوال 34 


گزینه 1 کولون نزولی 
گزینه 2 کولون صعودی 


گزینه 3 مزانتر 


گزینه 4 کولون عرضی 


الف 


گزینه 1 09392999 
گزینه 2 کولون نزولی 
گزینه 3 aS‏ 


Se, 


Inferior mesenteric artery 1 گزینه‎ 
Portal vein 2 گزینه‎ 
Inferior vena cava 3 گزینه‎ 


Superior mesenteric artery 4 گزینه‎ 


br 


شریان طحالی از محتویات کدام رباط زیر است؟ (پزشکی شهریور -٩۴‏ قطب آزاد) 
کزینه 1 گاسترواسپلنیک (Gastrosplenic)‏ 
گزینه 2 اسپلنورنال (Splenorenal)‏ 
کزینه 3 هپاتوگاستریک (Hepatogastric ligament)‏ 


(Hepatoduodenal ligament) گزینه 4 هپاتودئودنال‎ 


od 


تا 38 


پارگی کدامیک از lobby‏ صفاقی زیر می‌تواد منجر ay‏ صدمه a‏ دم پانکراس شود؟ (پزشکی اسفند 90- قطب شهید بهشتی) 
گزینه 1 Gastrosplenic‏ 
گزینه 2 Phrenieocolic‏ 
گزینه 3 Splenorenal‏ 
گزینه 4 Falciform‏ 
نمایش پاسخ 

۹ 

حد خلفی سوراخ اپی‌پلوتیک. plas‏ مورد زیر است؟ (پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب زنجان / پزشکی شهرپور ۵- مشترک کشوری / پزشکی شهر پور ۵- قطب همدان / 
پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب شیراز / پزشکی شهریور -٩۷‏ قطب همدان) 
گزینه 1 لوب دمی (دم‌دار) کبد 
a. 35‏ 2 لیگامان هپاتودئودنال 
گزینه 3 اولین Crowd‏ دوازدهه 


گزینه 4 ورید اجوف تحتانی 


> 


تمام ساختمان‌های زیر در تشکیل جداره‌ی جلویی Flow‏ وینسلو (Epiploic foramen)‏ نقش دارند. بجز: (پزشکی شهریور 90- قطب شیراز) 
گزینه 1 Bile duct‏ 
گزینه 2 Portal vein‏ 
گزینه 3 Duodenum‏ 
گزینه 4 Hepatic artery‏ 
نمایش پاسخ 
۹ 


تمام موارد زیر موجب تنگی سوراخ وینسلو می‌شود. بجز: (پزشکی اسفند ۹۴- قطب کرمان) 


گزینه 1 سیروز کبدی 

گزینه 2 ترومبوز وناکاوا اینفریور 

گزینه 3 بزرگ شدن گره‌های لنفاوی gad‏ آزاد چادرینه‌ی کوچک 
گزینه 4 آنوریسم آئورت شکمی 


نمایش پاسخ 


> 


2 


elas‏ عنصر ذیل در تشکیل حد قدامی فورامن وینسلو (Epiploeic foramen)‏ شرکت دارد؟ (پزشکی شهریور 90- قطب مشهد / پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب کرمان) 


گزینه 1 قسمت Jol‏ دئودنوم 


گریده 2 ورید اجوف تحتانی 
گزینه 3 تنه‌ی سیلیاک 


گزینه 4 ورید پورتال 


د‌ 


سوال 43 


ai 55‏ 1 اسپلنورنال 
گرینه 2 گاستروکولیک 
گزینه 3 گاسترواسپلنیک 
گزینه 4 فرنیکوکولیک 


> 


سوال 44 


گزینه 1 شریان کبدی 
کزینه 2 بزرگ سیاهرگ زیرین 
گزینه 3 اولین قسمت دئودنوم 


کررده 4 لوب دم‌دار کبد 


الف 


سوال 45 


گزینه 1 گاسترواومنتال چپ 


گزینه 2 گاسترواومنتال راست 
گزینه 3 شریان طحالی 
گزینه 4 گاسترودئودنال 


€ 


کزینه 1 آدرنال چپ 


IVC 2 گزینه‎ 


سوال 47 


کزینه 1 فاسیای عرضی (Transversalis fascia)‏ 

گزینه 2 عضله‌ی عرضی شکم (Transversus abdominis)‏ 

کزینه 3 وتر مختلط (Conjoint tendon)‏ 

گزینه 4 عضله‌ی مایل خارجی شکم (Obliqus externus abdominis)‏ 


بت 


سوال 48 


Gal dle tangs 


گزینه 2 بخش نزولی دئودنوم 


کدامیک از ساختارهای زیر دیواره‌ی خلفی حلقه‌ی عمقی کانال اینگوینال را تشکیل می‌دهد؟ (پزشکی اسفند -9F‏ قطب زنجان) 
گزینه 1 فاسیای ترانسورسالیس 
گزینه 2 نیام مایل خارجی 
Says‏ حضاهی مایل Asis‏ 
گزینه 4 رباط اینگوینال 


الف 


سوال 50 


دیواره‌ی قدامی JUS‏ اینگوینال توسط کدامیک از گزینه‌های زیر تشکیل می‌گردد؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب اهواز) 


گزینه 1 عضله‌ی مایل داخلی 
گزینه 2 عضله‌ی عرضی شکم 
aig’‏ فاسیای انش لیس 


گزینه 4 اپونوروز عضله‌ی مایل خارجی 


ىا 


سوال 51 


در ضخامت Gad‏ آزاد plas lesser omentum‏ عنصر زیر خلفی‌تر قرار دارد؟ (پزشکی اسفند -9F‏ قطب مشهد) 


گزینه 1 شریان کبدی 


همه‌ی گزینه‌های زیر دیواره‌های سوراخ اپی‌پلوئیک (Winslow's Foramen)‏ را تشکیل می‌دهند. بجز: (پزشکی اسفند -9F‏ قطب تهران) 
گزینه 1 لبه‌ی آزاد امنتوم کوچک 
گزینه 2 دومین Crowd‏ دوازدهه 
کزینه 3 بزرگ سیاهرگ زیرین 


گزینه 4 زائده‌ی دمی کبد 


سوال 53 


کدامیک از ساختارهای زیر در تشکیل جدار قدامی کانال اینگوینال نقش دارد؟ (پزشکی اسفند ٩۶‏ قطب آزاد) 


کزینه 1 وتر مختلط (Conjoint tendon)‏ 

گزینه 2 رباط اینگوینال (Inguinal ligament)‏ 

کزینه 3 فاسیای عرضی (Transversalis fascia)‏ 

کزینه 4 عضله‌ی مایل داخلی (Internal oblique muscle)‏ 


سوال 54 


کدامیک از لایه‌های جدار شکم در پایین به فاسیا لاتا می‌چسبد؟ (پزشکی اردیبهشت AV‏ میان‌دوره‌ی کشوری) 


0۵۲00۵6۲5 fascia 1 گزینه‎ 
Scarpa’s fascia 2 گزینه‎ 
Transversalis fascia 3 گزینه‎ 


Colles fascia 4 ai 55 


گزینه 1 فاسیای عرضی شکم 

گزینه 2 تاندون مختلط 

گزینه 3 عضله‌ی مایل داخلی شکم 
گرینه 4 رباط اینگوینال 


€ 


گزینه 3 ورید کلیوی راست 


گزینه 4 مزوگولون عرضی 


Lesser Omentum 1 گزینه‎ 
Transverse Mesocolon 2 گزینه‎ 
Gastrosplenic Ligament 3 گزینه‎ 


Gastrocolic Ligament 4 گزینه‎ 


= 


Inf mesenteric vein 1 گزینه‎ 
Inf mesenteric artery 2 گزینه‎ 
mesenteric artery sup 3 گزینه‎ 


sup mesenteric vein 4 گزینه‎ 


سوال 60 


گزینه 1 گاستروفرنیک 
گزینه 2 گاسترولینال 
گزینه 3 هپاتودئودنال 


گزینه 4 هپاتورنال 


ج 


کدامیک از احشای زیر» داخل صفاقی است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۷- قطب تهران و کرمان) 


Adrenal 1 گزینه‎ 
Gastr 2 گزینه‎ 
pancreas 3 گزینه‎ 


Duodenum 4 گزینه‎ 


= 


plas‏ بخش از صفاق. معده را به کبد متصل می‌کند؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۷- قطب شیراز) 
گزینه 1 (Lesser omentum)‏ چادرینه‌ی کوچک 

گرینه 2 (Falciform Ligament)‏ رباط داسی شکل 

گزینه 3 (Proper mesentry)‏ روده بند 


گزینه 4 (Greater omentum)‏ چادرینه‌ی بزرگ 


val 


کدام عنصر انحنای کوچک معده را به کبد وصل می‌کند؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۷- قطب همدان) 


گزینه 2 مزانتر 
گزینه 3 اومنتوم بزرگ 


گرینه 4 رباط گاسترورنال 


val 


سوال 64 


plas‏ گزینه در مورد کانال اینگوینال صحیح است؟ (پزشکی اسفند -٩۷‏ قطب تبریز) 


کزینه 1 حلقه‌ی اینگوینال foe‏ در عضله‌ی عرضی شکم است. 
گزینه 2 حلقه‌ی اینگوینال سطحی در عضله‌ی مایل خارجی تشکیل می‌شود. 
گزینه 3 شریان اپی‌گاستر تحتانی از Cow‏ خارج حلقه‌ی اینگوینال عمقی عبور می‌کند. 
گزینه 4 تاندون مختلط توسط عضله‌ی مایل خارجی و مایل داخلی شکم تشکیل می‌شود. 
نمایش پاسخ 
ب / کانالی است که در GUL‏ نیمه‌ی داخلی لیگامان اینگوینال قرار دارد که حلقه‌ی عمقی yl‏ به وسیله‌ی فاسیای ترنسورسالیس و حلقه‌ی سطحی آن توسط نیام مایل 
خارجی شکمی ساخته شده است. در جلوی حلقه‌ی عمقی عضله‌ی مایل داخلی قرار دارد. 


plas‏ گزینه در تشکیل سقف کانال اینگوینال مشارکت دارد؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب زنجان / پزشکی اسفند ۹۷- قطب اهواز / پزشکی اسفند ۹۷- قطب آزاد) 


گزینه 1 عضلات مایل داخلی و خارجی شکم 
گزینه 7 عضله‌ی عرضی شکم و تاندون مختلط 
گزینه 3 عضلات عرضی و مایل داخلی شکم 
گزینه 4 آپونوروز عضله‌ی مایل خارجی و bby‏ اینگوینال 
نمایش پاسخ 
ج / جدار فوقانی عضلانی است و از دو عضله‌ی عرضی شکم و مایل داخلی تشکیل شده است. 
رباط گرد رحمی حین عبور از سوراخ عمقی کانال اینگوینال. کدام عنصر زیر را از خارج دور می‌زند؟ (پزشکی اسفند -AV‏ قطب زنجان) 
گزینه 1 عروقی اپی‌گاستریک تحتانی 
کزینه 2 عروق ایلیاک خارجی 
گزینه 3 عروق رحمی 
گزینه 4 عروق تخمدانی 
نمایش پاسخ 
الف / عروق اپی‌گاستریک تحتانی با رباط گرد در JUIS‏ اینگویینال تقاطع می‌کنند. 


سوال 67 


رباط اینگوینال از LS‏ تحتانی کدامیک از عضلات زیر تشکیل می‌گردد؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۷- قطب اهواز) 


گزینه 7 عضله‌ی مایل داخلی 
گزینه 2 عضله‌ی مایل داخلی 
گزینه 3 عضله‌ی مایل خارجی 
گزینه 4 عضله‌ی عرضی شکم 
نمایش پاسخ 
ج / رباط اینگویینال توسط نیام عضله‌ی مایل خارجی ایجاد می‌شود. 


کدامیک از ساختارهای زیر در حفره‌ی شکم در ALS‏ صفاق قرار گرفته است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۷- قطب اهواز) 


گزینه 1 ژژونوم 
گزینه 2 ایلئوم 
گزینه 3 قسمت اول دوازدهه 
گزینه 4 پانکراس 
نمایش پاسخ 
د/عناصر داخل صفاقی: مری «Sub‏ معده. ژژنوم. ایلئوم» آپاندیس کولون عرضی, سیگموئید. US‏ طحال. بخش عمده‌ی دئودنوم. کولون نزولی و تخمدان‌ها و. . 
است. 
کدامیک از بخش‌های زیرجدار خلفی سوراخ اپیپلوئیک یا سوراخ امنتال را تشکیل می‌دهد؟ (پزشکی اسفند -٩۷‏ قطب آزاد / پزشکی اسفند Ghd -9V‏ شمال) 
گزینه 1 مجرای صفراوی مشترک Common bile duct‏ 
گزینه 2 زائده‌ی دمی کید Caudate Process‏ 
کزینه 3 بزرگ سیاهرگ زیرین Inf. Vena cava‏ 
گزینه 4 بخش اول دوازدهه Bulb of duodenum‏ 
نمایش پاسخ 
ج / مجاورات سوراخ اپی‌پلوئیک: قدام: هپاتودئودنال (تریاد پورت) خلف: ۷۵ بالا: لوب دمی کبد پایین: دئودنوم 


سوال 70 


کدامیک از احشاء زیر موقعیت پشت صفاقی دارد؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۷- قطب اصفهان, تهران و کرمان) 


گزینه 7 کولون عرضی 


گزینه 2 طحال 
گزینه 3 سرپانکراس 
گزینه 4 معده 
نمایش پاسخ 
ج / عناصر داخل صفاقی: مری شکمی, معده. ژژنوم. ایلتوم. آپاندیس کولون عرضی» سیگموئید. کبد. Jb‏ بخش عمده‌ی دئودنوم. کولون نزولی و تخمدان‌ها و. . 
است. 


bl,‏ داسی شکل و چادرینه کوچک باعث اتصال کبد a)‏ همه‌ی ساختارهای آناتومیک زیر می‌شود بچز: (پزشکی اسفند -AV‏ قطب تبریز) 


گزینه 1 معده 
گزینه 2 کلیه‌ی راست 
گزینه 3 دئودنوم 
گزینه 4 جدار قدامی شکم 
نمايش پاسخ 
ب / کلیه‌ی راست به طحال متصله توسط رباط اسپلنورنال. 


توا 72 


کدامیک از ساختمان‌های زیر در جدار جلویی JUS‏ اینگوینال شرکت می‌کند؟ (پزشکی اسفند ٩۷‏ قطب شیراز) 


گزینه 1 Transversalis fascia‏ 
گزینه 2 Inferior epigastric artery‏ 
گزینه 3 Conjoint tendon‏ 
گزینه 4 External oblique abdominal muscle‏ 
نمایش پاسخ 
د/جدار قدامی عضلانی است و شامل عضله‌ی Ubi‏ خارجی شکم در تمام طول خود است. 


ناحیه‌ی نافی شکم ay‏ طور عمده توسط کدام ساختمان اشغال می‌شود؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب شیراز) 


گزینه 1 روده‌ی کوچک 
گزینه 2 کولون نزولی 
گزینه 3 کبد 
گزینه 4 طحال 
نمایش پاسخ 
الف / اگر ay‏ الگوی ٩‏ گانه توجه بفرمایی می‌بینی روده‌ی کوچک. بخشی از کولون عرضی» بخش کوچکی از معده و حتی دئودنوم توی این ASL‏ هستن. 
کبد در همه‌ی نواحی زیر قرار دارد بجز:(پزشکی اسفند ۹۷- قطب مشهد) 
گزینه 1 هیپوکندریاک راست 
گزینه 2 اپی‌گاستریک 
گزینه 3 هیپوکندریاک چپ 
گزینه 4 اومبلیکال 


د/ در ناحیه‌ی اومبلیکال به صورت طبیعی LS‏ وجود ندارد. 


سوال 75 


کدامیک از ساختارهای زیر در دیواره‌ی قدامی سوراخ اومنتال (epiploic foramen)‏ شرکت دارد؟ (پزشکی اسفند -٩۷‏ قطب همدان) 
گزینه 1 لوب دم‌دار کبد 
گزینه 3 ورید اجوف تحتانی 

گزینه 4 ورید پورت 


نمایش پاسخ 
د/مجاورات سوراخ اپی‌پلوئیک: قدام: هپاتودئودنال (تریاد پورت) خلف: ۱۷ بالا: لوب دمی کبد پایین: دئودنوم 


کدامیک از عناصر زیر در شکم موقعیت خلفی‌تری نسبت plo ay‏ عناصر دارد؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب همدان) 
کزینه 1 دئودنوم 
گزینه 2 معده 
گزینه 3 کولون عرضی 
گزینه 4 ایلئوم 


الف / سوال جالبی نیس اما gi‏ این گزینه‌ها دئودنوم عقب‌تره. 

تاندون مشترک (Conjoint tendon)‏ در تشکیل کدامیک از دیواره‌های کانال اینگوینال شرکت می‌کند؟ (پزشکی اسفند -٩۷‏ قطب همدان) 
گزینه 1 دیوارههی خلفی 
گزینه 2 سقف 


گزینه 3 دیوارهه‌ی قدامی 


گزینه 4 کف 
نمایش پاسخ 
ll‏ / جدار خلفی شامل فاسیا ترنسورسالیس. تاندون مختلط و لیگامان Reflected‏ است. تاندون مختلط حاصل به هم پیوستن عضله‌ی عرضی شکم و مایل داخلی 


کدامیک از موارد زیر در مورد مزانتر صحیح نپیست؟ (پزشکی کلاسیک و ریفرم شهریور “VA‏ قطب آزاد) 


کزینه 1 بخشی از صفاق است که ژژونوم و ایلئوم را به دیواره‌ی خلفی شکم متصل می‌کند. 
گزینه 2 اتصال فوقانی آنء پیوستگاه دوازدهه- ژژونوم (دئودنوژژونال) و اتصال تحتانی آن کنار فوقانی مفصل ساکروایلیاک است. 


گزینه 4 محتوی شریان» ورید و عصب و مجاری لنفاوی است. 


نمایش پاسخ 


ج / ریشه‌ی اتصالی مزانتر بر جدار خلفی شکم ale‏ بوده و از جلوی قسمت سوم دوازدهه و آئورت و حالب راست 9 .۰ . 35g‏ وله 


وال 79 


گرینه 7 مجرای پانکراتیک اصلی 
گزینه 2 مجرای کلدوک 
گزینه 3 ورید پورت 
گزینه 4 شریان کبدی خاص 
نمایش پاسخ 
الف / امنتوم کوچک شامل دو قسمت است: 1. رباط هپاتوگاستریک 2. رباط هپاتودئودنال (ورید پورت و شریان کبدی و مجرای صفراوی مشترک 
تمام عناصر زیر از مجرای اینگوینال عبور می‌کنند. بجز: (پزشکی کلاسیک و ریفرم شهریور ۹۸- قطب تهران) 
گزینه 1 lib‏ اسپرماتیک 
گزینه 2 شریان اپی‌گاستریک تحتانی 
گزینه 3 bby‏ گرد رحمی 
گزینه 4 عصب ایلیواینگوینال 
نمایش پاسخ 
ب / محتوای کانال اینگوینال در جنس مذکر طناب اسپرماتیک و در جنس مونث رباط گرد رحمی و شاخه‌ی ژنتال عصب زژنیتوفمورال است. 
کدامیک از عناصر زیر در کف کانال اینگوینال قرار دارد؟ (پزشکی کلاسیک و ریفرم شهریور ۹۸- قطب شمال) 
گزینه 1 فاسیای ترنسورسالیس 
bly 2 «55‏ لاکونار 
گزینه 3 تاندون مختلط 
گزینه 4 نیام عضله‌ی مایل خارجی 
نمایش پاسخ 
ب / جدار تحتانی کانال اینگوینال لیگامانی است و شامل لیگامان اینگوینال و لاکونار است. 
خلفی‌ترین عنصر تشریحی JUS‏ اینگوینال کدام است؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب مشهد) 
گزینه 1 Conjoint tendon‏ 
گزینه 2 Reflexum ligament‏ 
گزینه 3 Fascia transverse‏ 
گزینه 4 interfoveolar lig‏ 
نمایش پاسخ 
ج / جدار خلفی کانال اینگوینال: فاسیا ترنسورسالیس و تاندون مختلط و لیگامان Reflected‏ که خلفی‌ترین عنصر آن فاسیا ترنسورسالیس است. 
کدامیک از رباط‌های زیر در تشکیل لبه‌ی آزاد امنتوم کوچک قرار دارد؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب اصفهان) 
گزینه 1 هپاتودئودنال 
گزینه 2 هپاتوگاستریک 
گزینه 3 گاستروکولیک 
گزینه 4 گاستروفرنیک 
نمایش پاسخ 
call‏ / امنتوم کوچک شامل دو قسمت است: ۱. رباط هپاتوگاستریک ۲. bly‏ هپاتودئودنال (ورید پورت و شریان کبدی و مجرای صفراوی مشترک) که در تشکیل (gad‏ آزاد 
امنتوم کوچک قرار دارد. 
فضاهای صفاقی که در طرفین bly‏ داسی شکل (Falciform ligament)‏ قرار دارند. کدام است؟ (پزشکی کلاسیک شهریور -9A‏ قطب اصفهان) 
گزینه 1 ساب‌فرنیک 
کزینه 2 ساک کوچک 
گزینه 3 رسس‌های دئودنال 
گزینه 4 ساب‌هیپاتیک 


نمایش پاسخ 
call‏ / فضاهای صفاقی که در طرفین رباط داسی شکل قرار دارند ساب‌فرنیک نام دارد. 


plas‏ ساختار زیر خارج از غلاف فمورال (Femoral sheath)‏ واقع شده است؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب شیراز) 


Femoral nerve 1 گزینه‎ 


Femoral artery 2 گزینه‎ 
Femoral vein 3 گزینه‎ 


Deep inguinal lymph nodes 4 گزینه‎ 


> / 55 داخل غلاف فمورال artery Femoral‏ و vein‏ و nerve‏ قرار دارند. 


در حد خلفی سوراخ اپیپلوتیک (وینسلو) کدام عنصر تشریحی قرار دارد؟ (پزشکی شهریور 99- کشوری) 


گزینه 7 لوب دمی کبد 
گزینه 2 اینفریور وناکاوا 
گزینه 3 ورید پورت 
گزینه 4 قسمت اول دئودنوم 
نمایش پاسخ 
ب / حد فوقانی :گزینه الف» حد قدامی: گزینه ce‏ حد تحتانی: گزینه د 


حلقه عمقی کانال اینگوینال با کدام شریان مجاورت دارد؟ (پزشکی شهریور ۹۹- کشوری) 
گزینه 1 Internal pudendal‏ 
گزینه 2 Obturator‏ 
گزینه 3 Umbilical‏ 
گزینه 4 Inferior epigastric‏ 
نمایش پاسخ 
ob pe / >‏ اپیگاستریک تحتانی در سمت داخل حلقه عمقی اینگوینال قرار می کبرد. 
رباط اینگوئینال از مشتقات کدام عضله شکمی است؟ (علوم‌پایه دندان‌پزشکی خرداد ۱۴۰۰- میان‌دوره کشوری) 
گزینه 1 عرضی 
گزینه 2 مایل داخلی 


گزینه 4 مایل خارجی 


نمایش پاسخ 
د رباط اینگوینال از مشتقات عضله مایل خارجی می‌باشد. 
فتق pee‏ مستقیم اینگوئینال از ee Crow‏ عروق (oO ceeeeeeees‏ گذرد. (علوم‌پایه پزشکی خرداد -\Foo‏ میان‌دوره کشوری) 


گزینه 1 داخل ‏ اپی گاستریک تحتانی 
گزینه 2 خارج ‏ اپی گاستریک تحتانی 
گزینه 3 داخل ‏ اپی گاستریک فوقانی 
گزینه 4 خارج ‏ اپی گاستریک فوقانی 
تعایش qa‏ 
ب فتق غیر مستقیم اینگوئینال از سمت خارج عروق اپی گاستریک تحتانی می‌گذرد. 


در محدوده خلفی سوراخ امنتال (اپی پلوئیک) alas‏ ساختار زیر قرار دارد؟ (علوم‌پایه پزشکی خرداد ۱۴۰۰ میان‌دوره کشوری) 


گزینه 1 دئودنوم 
گزینه 2 امنتوم کوچک 
گزینه 3 پانکراس 


گزینه 4 ورید اجوف تحتانی 


> ورید اجوف تحتانی در محدوده خلفی سوراخ امنتال قرار دارد. 

در مورد تاندون مشترگ کدام گزینه صحیح است؟ (علوم‌پایه پزشکی اسفند -۹٩‏ کشوری) 
کزینه 1 در تشکیل دیواره خلفي کانال اینگوئینال مشارکت دارد. 

گزینه 2 در تشکیل حد داخلي حلقه سطحي کانال اینگوئینال شرکت می‌نماید. 

گزینه 3 در تشکیل سقف کانال اینگوئینال شرکت دارد. 


گرینه 4 از اتحاد تاندون‌های عضلات مایل خارجي و عرضي شکم تشکیل می‌شود. 


الف تاندون مشترک در تشکیل دیواره خلفي کانال اینگوئینال مشارکت دارد. 


گزینه 1 ورید پورت 


گزینه 7 لوب دمی کبد 
گزینه 3 اولین قسمت دئوونوم 
کزینه 4 ورید اجوف تحتانی 


ب سوراخ وینسلو در بالا به لوب دمی US‏ محدود می‌شود. 


گزینه 1 محتوی عروق گاستريت کوتاه است. 


گزینه 2 ay‏ انحنای بزرگ معده متصل است. 
گزینه 4 از مزوگاستر خلفي مشتق می‌شود. 


ج رباط گاسترو - اسپلنيك به انحناي بزرگ معده متصل است. 


درجه سختی: آسان 


تعداد سوال: ۲۹ 


اهمیت و میزان سختی سئوالات پزشکی و دندان‌پزشکی مشابه است. 


ال 1 


گرید» 1 سوراخ سطحی کانال اینگوئینال 
گزینه 2 تاندون مخطط 

گرینه 3 رباط اینگوئینال 

گزینه 4 فاسیای اسپرماتیک خارجی 


گزینه 1 مستقیم شکمی 
گزینه 7 عرضی شکم 
گزینه 3 مایل خارجی شکم 
گزینه 4 مایل داخلی شکم 


= 
در مورد آپونوروز عضله‌ی مایل خارجی شکم. همه‌ی گزینه‌های زیر صحیح است بجز: (پزشکی شهریور 90- قطب تهران) 
گرینه 1 در تشکیل جدار تحتانی JUS‏ اینگوینال شرکت می‌کند. 
گنه 2 در تشکیل جدار قدامی JUS‏ اینگوینال شرکت می‌کند. 
کزینه 3 در تشکیل internal spermatic fascia‏ شرکت می‌کند. 


کرینه 4 سوراخ سطحی JUS‏ اینگوینال را می‌سازد. 


کدامیک از شاخه‌های شبکه‌ی کمری در سمت داخل عضله‌ی پسواس ماژور قرار دارد؟ (پزشکی اسفند -٩۳‏ قطب آزاد) 


که 1 ژنیتوفمورال 
گزینه 2 فمورال 
گزینه 3 اوبتوراتور 


گزینه 4 Gre‏ رانی خارجی 


۳ 


)> 
تمام ساختارهای زیر از رشته‌های آپونوروز مایل خارجی شکم تشکیل می‌شود. یجز: (پزشکی شهریور ۹۴- قطب مشهد / پزشکی شهریور ۹۵- قطب همدان) 


کزینه 1 رباط لاکونار 
55 2 رباط اینگوینال 
گزینه 3 bly‏ پکتینه آل 


کزینه 4 تاندون مشترک (Conjoint Tendon)‏ 


پوست ناحیه‌ی ناف توسط کدام عصب بین دنده‌ای عصب‌دهی می‌شود؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب مشهد / پزشکی اسفند -4٩۴‏ قطب مشهد / پزشکی اسفند ۹۵- قطب 
کرمان / پزشکی اسفند ۹۶- قطب تهران / پزشکی شهریور ۹۷- قطب شهیدبهشتی) 


val 
قطب مشهد)‎ -٩۳ مشارکت دارند بچز: (پزشکی اسفند‎ (Rectus sheath) تمام ساختار زیر در تشکیل جدار خلفی غلاف رکتوس‎ 


گزین» 1 آپونوروز عضله‌ی مایل داخلی 
گزینه 2 آپونوروز عضله‌ی عرضی شکم 
کزینه 3 آپونوروز عضله‌ی مایل خارجی 
گزینه 4 فاسیای عضله‌ی عرضی شکم 


é 


در مورد عضله‌ی Transversus abdominis‏ کدامیک از عبارت زیر صحیح است؟ (پزشکی اسفند 94- قطب همدان) 


گزینه 1 در پایین به دو سوم خارجی لیگامان اینگواینال می‌چسبد. 
گزین» 72 در تشکیل جدار قدامی کانال اینگواینال شرکت می‌کند. 
035 2 در تشکیل سقف JUS‏ اینگوینال شرکت می‌کند. 
گرینه 4 بالاتر از ناف» آپونوروز آن از جلو و عقب عضله‌ی ۵000۳01۳15 rectus‏ عبور می‌کند. 
نمایش پاسخ 
۹ 
کدامیک از شاخه‌های شبکه‌ی عصبی کمری (Lumbar plexus)‏ از سطح جلویی عضله‌ی پسواس ماژور خارج می‌شود؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب تهران) 
گزینه 1 Genitofemoral‏ 
گزینه 2 lliohypogastric‏ 
گزینه 3 Obturator‏ 


Femoral 4 گزینه‎ 


val 


کداه سم eas.) aepres) alan‏ اف علاف اس رش اس 90 فص (Gigs‏ 
گزینه 1 سطح خلفی یک چهارم تحتانی ol‏ 
cals abate‏ یک ol hails‏ 
گزینه 3 سطح خلفی aw‏ چهارم فوقانی آن 
Rb Hees‏ قدآمی cM Sieh wiles din‏ 


نمایش پاسخ 
call‏ 


لنف سطحی دیواره‌ی قدامی خارجی شکم در زیر ناف به کدام عقده‌های لنفاوی تخلیه می‌گردد؟ (پزشکی اسفند -4٩۵‏ قطب تهران) 
گزینه 2 عقده‌های مغبنی عمقی 
گزینه 3 عقده‌های مغبنی (اینگوئینال) سطحی 


E 


فاسیای کرماستریک امتداد الیاف کدامیک از عضلات جدار شکم است؟ (پزشکی اسفند 90- قطب آزاد) 


گزینه 1 مایل داخلی internal oblique‏ 
گزینه 2 مایل خارجی external oblique‏ 


گزینه 3 عرضی شکم 2000۳01018 transversus‏ 


گزینه 4 مستقیم شکمی rectus abdominis‏ 


الف 
مسیر اعصاب بین دنده‌ای 77 تا ۳12 sly‏ ورود به دیواره‌ی قدامی- طرفی شکم با کدامیک از گزینه‌های زیر مطابقت دارد؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب اهواز) 
گزینه 1 از بین عضلات مایل خارجی و داخلی 
0235 2 از بین عضلات مایل داخلی 9 عرضی شکم 
گرینه 2 از بین عضلات عرضی و فاسیای ترانسور سالیس 
گزینه 4 از بین فاسیای ترانسور سالیس و صفاق جداری 


نمایش پاسخ 


وان 16 


غلاف رکتوس محتوای همه‌ی عناصر زیر است. بچز: (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب اصفهان) 


گزینه 1 عروق اپی‌گاستریک سطحی 
گزینه 2 عصب زیر دنده‌ای 
گزینه 3 عضله‌ی هرمی 
گزینه 4 شش عصب سینه‌ای تحتانی 
تمایش پاسخ 
call‏ 


عضله‌ی مایل داخلی شکم در تشکیل تمام دیواره‌های کانال اینگوینال شرکت دارد» بچز: (پزشکی شهریور 9- قطب کرمان) 


گزینه 1 قدامی 
گزینه 2 تحتانی 
گزینه 3 فوقانی 


گزینه 4 خلفی 


تچ 


کدامیک از موارد زیر در مورد عضلات جدار طرفی شکم صحیح است؟ (پزشکی اسفند -9F‏ قطب تبریز) 


گزینه 1 تاندون مشترک (conjoint tendon)‏ از رشته‌های عضلات مایل داخلی و عرضی شکم تشکیل شده است 
2.0135 هر aw‏ عضله‌ی مایل خارجی؛ مایل داخلی و عرضی شکم به فاسیای توراکولومبار اتصال دارند 


val 


فاسیای Colles‏ امتداد کدامیک از گزینه‌های زیر است؟ (پزشکی اسفند 97- قطب تهران) 


Fascia 1۲606۷6۲9۵۱16 1 گزینه‎ 
Camper's fascia 2 گزینه‎ 
862۲08 5 fascia 3 گزینه‎ 


Perineal membrane 4 گزینه‎ 


۹ 
همه‌ی عضلات زیر در تشکیل جداره‌های شکم شرکت می‌نمایند. بجز: (دندان‌پزشکی اردیبهشت “AV‏ میان‌دوره‌ی کشوری) 
گزینه 1 Rectus abdominis‏ 
گزینه 2 Internal oblique‏ 
گزینه 3 Psoas major‏ 


Pectoral major 4 گزینه‎ 


> 


عصب عضله‌ی پیرامیدالیس در جدار قدامی شکم کدام است؟ (پزشکی شهریور -٩۷‏ قطب شمال) 
گزینه 1 19 
گزینه 2 ۲10 
گزینه 3 1 11" 
گزینه 4 ۲12 


نمایش پاسخ 


> 


در معاینه‌ی سطحی شکم پایین‌ترین حد Costal margin‏ در مقابل کدام مهره قرار دارد؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب شیراز) 


لیگامان نافی طرفی باقی‌مانده‌ی کدام عنصر جنینی زیر است؟ (پزشکی شهریور -٩۷‏ قطب مشهد) 
گزینه 1 اوراکوس 

کزینه 2 شریان امبلیکال 

گزینه 3 ورید امبلیکال 


گزینه 4 مجرای وریدی 


ِا 


همه‌ی موارد زیر در مورد b>‏ نیمه هلالی (Linea semilunaris)‏ در جدار شکم صحیح هستند بچز: (مشترک پزشکی اسفند -٩۷‏ قطب اهواز) 
کزینه 1 از رس غضروف دنده‌ای نهم تا تکمه‌ی پوپیس OILS‏ شده است. 
گزینه 2 وقتی عضله‌ی رکتوس منقبض می‌شود در کنار خارجی آن قابل لمس است. 
گزینه 3 بخش تحتانی غلاف خلفی رکتوس ابدومینیس را تشکیل می‌دهد. 
گزینه 4 در سمت راست شکم. در بالا با فوندوس کیسه صفرا مجاورت دارد. 
نمایش پاسخ 
ج / خط نیمه هلالی مربوط به کناره‌ی خارجی ماهیچه‌ی راست شکمی بوده و از تکمه‌ی پوبیک تا نوک غضروف دنده‌ی ٩‏ کشیده می‌شود. زمانی که فرد از حالت خوابیده dy‏ 
پشت بلند ميشه بشینه (انقباض رکتوس) این خط به خوبی دیده ميشه. 
کدامیک از عضلات زیر در جدار آنترولترال شکم وجود ندارد؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۷- قطب مشهد) 
گزینه 1 عضله‌ی اپلیویسواس 
گزینه 2 عضله‌ی مایل خارجی 
گزینه 3 عضله‌ی رکتوس ابدومینوس 
گزینه 4 عضله‌ی ترانسورس 
نمایش پاسخ 
الف / عضله‌ی ایلیوپسواس از ستون مهره‌ها و از سطح داخلی ایلیوم در ناحیه‌ی ON‏ شروع می‌شود. 
فاسیای اسپرماتیک داخلی در ادامه‌ی کدامیک از ساختارهای زیر است؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب همدان / پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب همدان و مشهد) 
گزینه 1 فاسیای عرضی شکم 
گزینه 2 عضله‌ی عرضی شکمی 
گزینه 3 فاسیای عضله‌ی مایل داخلی 
گزینه 4 عضله‌ی مایل داخلی 
نمایش پاسخ 
الق Al‏ استهاتک هد ای ور coated gga alll‏ شک ات 


نیام ماهیچه‌ی مایل خارجی در تشکیل کدام ساختار زیر نقش ندارد؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب شیراز) 


Lacunar لاکونار‎ bby 1 گزینه‎ 
Linea alba گزینه 2 خط سفید‎ 
Conjoint tendon مختلط‎ bby 3 گزینه‎ 


گزینه 4 رباط شانه‌ای pectineal‏ 


ب وج 


2 


کدام‌یک از رباطهای کبدی تا جداره شکم امتداد می‌یابد؟ (علوم‌پایه دندان‌پزشکی دی ۹۹- میان‌دوره) 


گزینه 1 فلسیغورم 


گزینه 2 مثلتی راست 
گزینه 3 مثلثی چپ 
گزینه 4 کروناری 


call‏ رباط فلسیفورم تا جداره شکم امتداد میابد. 


سوال 29 


ans‏ 1 فاسیای کمپرز 
گزینه 2 فاسیای GY‏ 


گزینه 3 فاسیای اسکارپا 


گزینه 4 فاسیای کل 


درجه سختی: متوسط 


تعداد سوال: ٩۴‏ 


نکته: شاخه‌های آئورت شکمی ay‏ دقت مطالعه شود. 


ال 1 


گزینه 1 مزانتریک فوقانی 
گزینه 2 Gus‏ سیلیاک 
گزینه 3 شریان مزانتریک تحتانی 


گزینه 4 شریان کبدی اصلی 


کزینه 1 طحال 
گزینه 2 انتهای مری 
گزینه 3 رکتوم 
گزینه 4 اطراف ناف 


Right gastric 1 گزینه‎ 
Inferior pancreatico duodenat 2 گزینه‎ 
Left gastroepiploic 3 گزینه‎ 


Superior Pancratico duodenal 4 گزینه‎ 


سل 4 


سوال 5 


گزینه 1 رنال 
گزینه 2 طحالی 
گزینه 3 گونادال 


گزینه 4 مزانتریک فوقانی 


گزینه 1 قدام تنه‌ی پانکراس 
گزینه 2 خلف تنه‌ی پانکراس 
گزینه 3 قدام گردن پانکراس 
کرینه 4 ald‏ گردن پانکراس 


>) 


گزینه 1 کلیوی راست 
گزینه 7 کلیوی چپ 
گزیته 3 تستیکولار راسث 
گزینه 4 تستیکولار چپ 


Ww 
1 


سول 3 


گزینه 1 گونادال چپ 
گزینه 2 Jy‏ چپ 
گزینه 3 سوپرا رنال راست 


گزینه 4 کبدی 


الف 


9 Jin 


گزینه 1 شریان کولیک چپ 
گزینه 2 شریان JUS)‏ فوقانی 
کزینه 3 شاخه‌های سیگموئیدال 


گزینه 4 شریان میدل JUS)‏ 


سوال 10 


گرینه 1 شریان مزانتریک فوقانی 


گزینه 2 شریان فوق کلیوی ike‏ 


گزینه 3 شریان رحمی 


گزینه 4 شریان تخمدانی 


€ 


گزینه 1 شریان رحمی 


گزینه 2 تنه‌ی سلیاک 


گزینه 3 شریان برونشیال 


said 4 ais‏ براکیوسفالیک 


Ww 


گزینه 1 مزانتریک فوقانی 


گرینه 2 مزانتریک تحتانی 


سوال 15 


گزینه 1 شریان کلیوی 
گزینه 2 شریان مزانتریک فوقانی 
گزینه 3 شریان مزانتریک تحتانی 


گزینه 4 شریان GS‏ 


=) 


گزینه 1 گاسترودئودنال 
گزینه 2 کبدی مشترک 


گزینه 3 تنه‌ی سلیاک 


گزینه 4 مزانتریک فوقانی 


17 lex 


گزینه 1 ایلئوم 
گزینه 2 کولون صعودی 


گزینه 3 کولون عرضی 
کزینه 4 کولون سیگموئید 


ج 


سوال 18 


Left renal vein 1 گزینه‎ 
Inferior vena cava 2 گزینه‎ 
Left external iliac vein 3 گزینه‎ 


Left internal iliac vein 4 گزینه‎ 


الف 


گزینه 1 مزانتریک فوقانی 
گزینه 2 مزانتریک تحتانی 
گزینه 3 ایلیاک داخلی 


گزینه 4 پودندال داخلی 


گزینه 4 کولون عرضی 


et 


2 Mee 


Left gastro - omental 1 گزینه‎ 


Right gastric 2 گزینه‎ 
Right gastro - omental 3 گزینه‎ 


Short gastric 4 گزینه‎ 


é 


ال 2 


گزینه 1 در اطراف ناف 
گزینه 2 در جدار رکتوم کانال آنال 
گزینه 3 در اطراف دئودنوم 


گزینه 4 در انتهای تحتانی مری 


ت 


سوال 24 


گزینه 1 کولیک چپ 

گزینه 2 پانکراتیکودئودنال فوقانی 
گزینه 3 JUS)‏ میانی 

گزینه 4 سکال قدامی 


2 


Slee‏ و2 


Common iliac 1 گزینه‎ 
Abdominal aorta 2 گزینه‎ 


Internal iliac 3 گزینه‎ 


Inferior Mesenteric 4 گزینه‎ 


سوال 26 


گزینه 1 لنف نیمه‌ی چپ توراکس 
گزینه 2 لنف اندام تحتانی 

گزینه 3 لنف شکم و OS‏ 

گزینه 4 لنف نیمه‌ی راست توراکس 


> 


کزینه 1 گاستریک کوتاه 
گزینه 2 سیستیک 
گزینه 3 پانکراتیکو دئودنال قدامی فوقانی 


گزینه 4 گاستروامنتال چپ 


Right gastric 1 گزینه‎ 
Splenic 2 گزینه‎ 


Left gastric 3 گزینه‎ 


Gastrodeudenal 4 گزینه‎ 


Ww 
1 


گزینه 1 گاستریک چپ 


گزینه 2 گاستریک راست 
گزینه 3 گاستریک خلفی 


گرینه 4 مزانتریک تحتانی 


> 


گزینه 1 مزانتریک فوقانی 
گزینه 2 گونادال 
گزینه 3 ساب‌کوستال 


کزینه 4 ساکرال میانی 


سطال 22 


کریده 1 ورید طحالی و مزانتریک فوقانی 
گریده 2 ورید طحالی و مزانتریک تحتانی 
گزینه 3 ورید مزانتریک فوقانی و تحتانی 


کزینه 4 ورید طحالی و ورید کبدی 


الف 


گزینه 1 کیسه صفرا 
گزینه 2 GUS‏ پانکراس 
گزینه 3 لوب مربعی کبد 


گزینه 4 نیمه‌ی فوقانی دوازدهه 


Ww 
1 


سوال 34 


گرینه 1 مزانتریک تحتانی 
گزینه 2 اپلیاک داخلی 
گزینه 3 مزانتریک فوقانی 


گزینه 4 طحالی 


brad 


سوال 35 


کزینه 1 گاستریک کوتاه shirt gastric‏ 
گزینه 2 سیستیک CYStiC‏ 


گزینه 3 پانکراتیک pancreatic‏ 
گزینه 4 کولیک راست Rt.colic‏ 


تس 


سوال 36 


گزینه 1 گنادال راست 
گزینه 2 گنادال چپ 


گزینه 3 ثلث تحتانی مری 


سوال 37 


Short gastric 1 گزینه‎ 


L.t gastric 2 گزینه‎ 
Rt.gastro-omental 3 گزینه‎ 


Gastrodeudenal 4 گزینه‎ 


الف 


سوال 38 


کزینه 1 شاخه‌ی Gastroduodenal wb pd‏ است. 
گزینه 2 شاخه‌ی Splenic yb pd‏ است. 


گزینه 3 در ضخامت Greater OmentuM‏ قرار دارد. 


گزینه 4 در تغذیه بخش پیلوریک معده نقش دارد. 


Load 


گزینه 1 سلیاک 
گزینه 2 مزانتریک فوقانی 


گزینه 3 آتورت شکمی 


گزینه 1 کولون عرضی 


گزینه 2 کولون صعودی 
گزینه 3 دوازدهه 


گزینه 4 کلیه 


گزینه 1 گاسترو دئودنال 
گزینه 2 گاستریک راست 


گزینه 3 مزانتریک فوقانی 


گزینه 1 یک سوم راست کولون عرضی 
گزینه 2 کولون نزولی 

گزینه 3 سکوم 

گزینه 4 کولون صعودی 


گزینه 1 معده 
گزینه 2 دئودنوم 


گزینه 3 کبد 


سوال 45 


گزینه 1 گاسترودئودنال 
گزینه 2 گاستریک راست 
گزینه 3 گاسترواپی‌پلوئیک 


گزینه 4 مزانتریک فوقانی 


گزینه 1 کیسه صفرا 
گزینه 2 سر پانکراس 


گزینه 3 فوندوس معده 


گزینه 4 بخش اول دوازدهه (بولب) 


ج 


سوال 47 


گزینه 1 طحال 


گزینه 2 کبد 
گزینه 3 دوازدهه 
گزینه 4 کولون عرضی 


ج 


خون وریدی کدامیک از ارگان‌های زیر به ورید پورتال تخلیه می‌شود؟ (پزشکی اسفند ۹۶- مشترک کشوری) 
ain js‏ 7 کلیه‌ی راست 

MS 2 گزینه‎ 

گزینه 3 GAS‏ چپ 

گزینه 4 طحال 


> 


کدامیک از شاخه‌های شریانی زیر از شریان مزانتریک فوقانی منشعب می‌شود؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب «Jlad‏ اصفهان و کرمان) 
کزینه 1 گاسترو اپی‌پلوئیک راست 

کزینه 2 گاسترو اپی‌پلوئیک چپ 

گزینه 3 پانکراتیکودئودنال فوقانی 

گزینه 4 پانکراتیکودئودنال تحتانی 


> 


تمامی گزینه‌های زیر در مورد شریان‌های مزانتریک فوقانی و تحتانی صحیح است بجز؟ (پزشکی اسفند -9F‏ قطب تبریز) 
گزینه 1 مزانتریک فوقانی در مقابل مهره‌ی اول کمری جدا می‌شود 
گزینه 2 مزانتریک تحتانی با پشت Gad‏ پانکراس مجاورت ندارد 
گزینه 3 شاخه‌ی کولیک چپ از مزانتریک فوقانی جدا می‌گردد 


گزینه 4 مزانتریک تحتانی در مقابل مهره‌ی سوم کمری از آتورت جدا می‌شود 


چ 
کدامیک از گزینه‌های زیر ay‏ وسیله‌ی شریان مزانتریک فوقانی خون‌رسانی می‌شود؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب تهران) 
گزینه 1 طحال 
کزینه 2 آپاندیس 
گزینه 3 معده 


گزینه 4 کیسه صفرا 


= 


توا 2 


کدامیک از شاخه‌های وریدی زیر مستقیما به ورید پورت تخلیه می‌شود؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب آزاد) 


کزینه 1 گاستریک راست Rt.gastric‏ 


گزینه 3 گاستریک کوتاه Short gastric‏ 


کزینه 4 کولیک راست Rt.colic‏ 


الف 

تمام عروق خونی زیر مسئول خون‌رسانی معده هستند. بجز: (پزشکی اردیبهشت “AV‏ میان‌دوره‌ی کشوری) 
کزینه 1 گاستریک چپ 
گزینه 2 گاسترو اپی‌پلوئیک راست 
گزینه 3 گاستریک کوتاه 
کزینه 4 گاسترودئودنال 

نمایش پاسخ 

همه گزینه‌ها در خون‌رسانی معده نقش دارند و سوال پاسخ صحیحی ندارد. 


سوال 54 


کدامیک از ارگان‌های زیر توسط شاخه‌های منشعب از تنه‌ی سلیاک تغذیه نمی‌شوند؟ (دندان‌پزشکی اردیبهشت ٩۷‏ میان‌دوره‌ی کشوری) 


گزینه 1 معده 
گزینه 2 دوازدهه 
گزینه 3 کبد 
گزینه 4 ایلئوم 


> 


گزینه 1 عروق کرونر 
گزینه 7 شریان‌های بین دنده‌ای 
گزینه 3 شریان رنال 


گزینه 4 شریان هپاتیک 


سوال 56 


سوال 57 


Right gastric 1 گزینه‎ 
Left gastric 2 گزینه‎ 
Short gastric 3 گزینه‎ 


Left gastropiplotic 4 گزینه‎ 


é 


سوال 58 


گزینه 1 سکال خلفی 
گزینه 2 سکال قدامی 
an js‏ 3 اپلیوکولیک 

گزینه 4 کولیک راست 


الف 


سوال 59 


گزینه 1 آئورتای شکمی 
گزینه 2 شریان کلیوی 

os‏ 2 فرنیک تحتانی 
گزینه 4 گنادال 


€ 


سوال 61 


تمام موارد زیر از شریان سلیاک تغذیه می‌شوند. بچز: (دندان‌پزشکی شهریور -٩۷‏ قطب شمال) 


گرینه 4 ژژونوم 


ىا 


سوال 62 


کدامیک از وریدهای زیر مستقیما ay‏ بزرگ سیاهرگ زیرین (inferior vena cava)‏ تخلیه نمی‌شود؟ (دندان‌پزشکی شهریور -٩۷‏ قطب شیراز) 


گزینه 1 ورید بیضه‌ای چپ Left testicular vein‏ 
گزینه 2 ورید کیدی Hepatic vein‏ 
گزینه 3 وریدهای کلیوی Renal vein‏ 


گزینه 4 وریدهای ایلیاک مشترک Common iliac vein‏ 


سوال 63 


گزینه 1 (gad‏ سلیاک 
گزینه 2 شریان مزانتریک فوقانی 
گزینه 3 شریان مزانتریک تحتانی 


گزینه 4 موارد الف و ب 


سوال 64 


کدامیک از شاخه‌های آئورت شکمی فرد است؟ (دندان‌پزشکی اسفند -AV‏ مشترک کشوری) 


گزینه 1 شریان کلیوی 
گزینه 2 شریان کمری 
گزینه 3 شریان تخمدانی 


4055 شریان مزانتریک تحتانی 


ج / شریان‌های گونادال مستقیما از آتورت شکمی جدا می‌شوند. 


سوال 65 


کدامیک از شریان‌های زیر از شاخه‌های شریان طحالی (splenic A)‏ است؟ (پزشکی اسفند -٩۷‏ قطب آزاد) 


1 


کزینه 1 گاسترودئودنال gastroduodenal A‏ 
کزینه 2 گاسترواپیپلوئیک (گاسترو امنتال) چپ .Lt. gastroepiploic A‏ 
گزینه 3 کولیک میانی -Middle colic A‏ 


.Rt. Gastric A گزینه 4 گاستریک راست‎ 


سوال 66 


ای از موار دبل توسط شریان مراتتریی فوفان رسای تس و ردندار ری ات ۱۷ (Gaps las‏ 


گزینه 1 کولون عرضی 


گزینه 4 ژژونوم 


ج / شریان مزانتریک فوقانی در حد مهره‌ی 1 از آتورت منشعب ord‏ و شاخه‌های اصلی آن عبارت‌اند از: شاخه‌های ژژونال و ایلتال. ایللوسکال, کولیک راست. کولیک 
میانی (به کولون نزولی خون نمی‌دهد. خون‌رسانی آن برعهده‌ی مزانتریک تحتانی‌ست.) 


سوال 67 


شریان سکال قدامی Anterior Ceacal‏ از کدام شریان زیر Lido‏ می‌گیرد؟ (پزشکی اسفند -٩۷‏ قطب زنجان) 


> / شریان انتریور سکال از شریال ایلتوکولیک جدا می‌شود. 


سوال 68 


اساسا ای شرا سا نی مرن لا و رب ات ۱۱ فص ال 


گزین» ۸ گاسترو اپی‌بلوئیک چپ 


خون کدامیک از سیاهرگ‌های زیر به بزرگ Solow‏ زیرین تخلیه نمی‌شود؟ (دندان‌پزشکی اسفند -٩۷‏ قطب شیراز) 
گزینه 1 سیاهرگ‌های ایلیاک مشترک 
گزین» 2 سیاهرگ‌های کلیوی 


گزینه 3 سیاهرگ‌های کمری 
گزینه 4 سیاهرگ پورثال (یاب) 


سوال 70 


شریان پانکراتیکودئودنال فوقانی شاخه‌ی کدامیک از شریان‌های زیر است؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب همدان) 


گزینه 1 کولیک راست 


ج / از شریان گاسترودئودنال نیز دو شریان به نام‌های گاسترواپی‌پلوئیک راست و پانکراتیکودئودنال فوقانی جدا می‌شود 
= 

کدامیک از اندام‌های زیر توسط شریان مزانتریک فوقانی خون‌رسانی می‌شود؟ (پزشکی کلاسیک و ریفرم شهریور ۹۸- مشترک کشوری) 
گزینه 1 کیسه صفرا 
گزینه 2 طحال 
گزینه 3 کولون نزولی 


> / شریان مزانتریک فوقانی خون‌رسانی نیمه‌ی تحتانی دئودنوم تا دوسوم راست کولون عرضی را برعهده دارد. 


72 Sees 


(gee سمال‎ eS AV را ترش اسفت‎ eS ۱ yay pec ننتی سلیای حین‌سان و (رشی لاس‎ lamar عتص زیر‎ Ibs 


ب / تنه‌ی سلیاک خون‌رسانی ابتدای لوله‌ی گوارش تا نیمه‌ی فوقانی دئودنوم را برعهده دارد. 


شریان JUS)‏ تحتانی inferior rectal‏ شاخه‌ی کدام شریان زیر است؟ (پزشکی کلاسیک شهریور -9A‏ قطب آزاد) 


کزینه 1 مزانتریک تحتانی inferior mesenteric‏ 
کزینه 2 ایلیاک داخلی internal iliac‏ 
گزینه 3 پودندال داخلی internal pudendal‏ 
کزینه 4 آئورت Abdominal Aorta (oS‏ 
نمایش پاسخ 
ج / شریان رکتال تحتانی Sy‏ شاخه‌ی شریانی مستقیم از پودندال داخلی است. 
اولین شاخه‌ی احشایی منفرد آئورت شکمی منطبق با کدام گزینه‌ی زیر است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب اهواز) 
گزینه 1 شریان فرنیک تحتانی 
گزینه 2 شریان مزانتریک تحتانی 
گزینه 3 شریان مزانتریک فوقانی 
گزینه 4 تنه‌ی سیلیاک 
نمایش پاسخ 
> / تنه‌ی سیلیاک در حد مهره‌ی ۲12 از آتورت جدا می‌شود و اولین شاخه‌ی احشایی منفرد آئورت شکمی محسوب می‌شود. 
منشاً شریان گاسترودنودنال کدام گزینه‌ی زیر است؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب اهواز) 
ass‏ 1 شریان هپاتیک مشترک 
گزینه 2 تنه‌ی سلیاک 
گزینه 3 شریان مزانتریک فوقانی 
گزینه 4 شریان اسپلینک 


نمایش پاسخ 


همه‌ی شاخه‌های زیر از شریان اسپلنیک جدا می‌شوند بچز: (پزشکی کلاسیک و ریفرم شهریور ۹۸- قطب تبریز) 
کزینه 1 گاسترو اپیپلوئیک چپ 
گزینه 2 گاستریک چپ 
کزینه 3 گاستریک کوتاه 
گزینه 4 پانکراتیک 


ب / شریان گاستریک چپ مستقیماً از خود شریان سلیاک جدا می‌شود. 


همه‌ی Gare‏ زير از شریان ایلیاک داخلی منشعب می‌گردند. بچز: (پزشکی کلاسیک و ریفرم شهریور ۹۸- قطب تهران) 
گزینه 1 رحمی 
گزینه 2 پودندال داخلی 
گزینه 3 اوبتوراتور 


Bt که‎ 


> / شریان تمام احشای لگنی از ایلیاک داخلی جدا می‌شود bow‏ غدد جنسی. 
شریان معده‌ای کوتاه (Short gastric)‏ شاخ کدام شریان است؟ (پزشکی کلاسیک و ریفرم شهریور AA‏ قطب زنجان) 
گزینه 1 سلیاک 
گزینه 2 طحالی 
گزینه 3 گاستریک راست 
گزینه 4 گاسترو دئودنال 


نمایش پاسخ 
ic‏ بان معدهاین کفیاهشاکه‌ای اد شریان طحانی و شریان کاسگررت شاخهای SoS Gl‏ قتریان سلیاک است: 


همه‌ی شریان‌های زیر شاخه‌ای از تنه‌ی قدامی ایلیاک داخلی می‌باشند. joy‏ (پزشکی کلاسیک و ریفرم شهریور ۹۸- قطب شمال) 


گزینه 1 اوبتوراتور 

گزینه 2 پودندال داخلی 

گزینه 3 JUS)‏ میانی 

کرینه 4 گلوتئال فوقانی 

تیش بانج 

د / شریان گلوتقال فوقانی شاخه‌ای از تنه‌ی خلفی ایلیاک داخلی است. 

در ضخامت bl‏ گاسترواسپلنیک کدام شریان قرار دارد؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب همدان / پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب همدان و مشهد / پزشکی 
کلاسیک و ریفرم شهریور ۹۸- قطب کرمان) 
گزینه 1 شریان گاستریک کوتاه 
گزینه 2 شریان گاسترواپی‌پلوئیک چپ 
گزینه 3 شریان طحالی 


گزینه 4 شریان گاسترودئودنال 


call‏ / در ضخامت رباط گاسترواسپلنیک شریان گاستریک کوتاه واقع شده است. 


خون‌رسانی کولون صعودی توسط کدامیک از شریان‌های زیر انجام می‌گردد؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب همدان / پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب همدان و 
مشهد) 
گزینه 1 کولیک راست 
گزینه 2 کولیک میانی 
گزینه 3 کولیک چپ 
گزینه 4 گاسترودئودنال 
نمایش پاسخ 

Lal‏ / کولون صعودی و نیمه‌ی ابتدایی کولون عرضی توسط کولیک راست و از آنجا تا نیمه‌ی کولون نزولی توسط کولیک میانی خون‌رسانی می‌شود. 

تمام موارد زیر به ورید اجوف تحتانی (IVC)‏ تخلیه می‌شوند. بجز:_(دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب اصفهان و همدان / پزشکی کلاسیک و ریفرم شهریور ۹۸- قطب 
کرمان) 


گزینه 1 ورید کلیوی چپ 
گزینه 2 ورید کلیوی راست 
کت oe‏ مب 
گزینه 4 ورید گونادال راست 
نمایش پاسخ 
ج / ورید گونادال چپ مستقیما به ورید کلیوی تخلیه می‌شود. 
همه‌ی شریان‌های زیر در تشکیل شریان مارژینال GA‏ گوارش شرکت دارند. بجز: (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب اصفهان) 
کزینه 1 گاسترودئودنال 
کزینه 2 میدل کولیک 
گزینه 3 ایلئوکولیک 
گزینه 4 کولیک چپ 
نمایش پاسخ 
all‏ / شریان مارزینال لوله‌ی گوارش از شریان‌های کولیک تشکیل شده و مسئول خون‌رسانی بهتر به کولون هستند و شریان گاسترودئودنال در آن نقشی ندارد. 
elas‏ شریان زیر شاخه‌ای از شریان ایلیاک خارجی است؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب اصفهان) 
گزینه 1 مثانه‌ای فوقانی 
گزینه 2 گلوتقال تحتانی 
گزینه 3 اپی‌گاستریک تحتانی 
گزینه 4 پودندال داخلی 
نمایش پاسخ 
ra‏ / مثانه‌ای فوقانی و گلوتتال تحتانی و پودندال داخلی هر سه شاخه‌ی تنه‌ی قدامی شریان ایلیاک داخلی می‌باشند. 


a alo‏ کر تا ی رای ری ی ری IES LYN‏ را 
گزینه 1 کلون بالارو 
گزینه 2 معده 
گزینه 3 کلون سیگمونید 
گزینه 4 ایلیوم 
نمایش پاسخ 
ج / شریان مزانتریک تحتانی به یک سوم چپ کولون عرضی تا رکتوم خون‌رسانی می‌کند. 


کدامیک از موارد زیر جزء شاخه‌های تنه‌ی خلفی شریان internal iliac‏ است؟ (پزشکی کلاسیک و ریفرم شهریور ۹۸- قطب اهواز) 

median sacral artery 1 گزینه‎ 

umbilical artery 2 a. 55 

sup gluteal artery 3 گزینه‎ 

internal pudendal artery 4 گزینه‎ 

نمایش پاسخ 

ج / sup gluteal artery‏ جزء شاخه‌های تنه‌ی خلفی شریان internal iliac‏ و سایر گزینه‌ها جزء شاخه‌های تنه‌ی قدامی شریان می‌باشند. 
کدامیک از ساختارهای تشریحی زیر توسط شریان SLL!‏ داخلی خون رسانی نمی شود؟ (پزشکی شهریور۹۹- کشوری) 
گزینه 1 تخمدان 
گزینه 2 رحم 


گزینه 3 رکتوم 
گزینه 4 مثانه 


الق اشریتان‌های (aiding eS‏ ار jes)‏ شک لا ی شود 


سوال 88 


امنتوم بزرگ a) (Greater omentum)‏ وسیله کدام شریان های زیر تغذیه می شود؟ (پزشکی شهریور 99- کشوری) 


کزینه 1 گاسترواپیپلوئیک راست و چپ 
گزینه 2 بین دنده ای تحتانی راست و چپ 
گزینه 3 گاستریک راست و چپ 
گزینه 4 مزانتریک فوقانی و تحتانی 
نمایش پاسخ 
الف / این عروق در I>‏ خمیدگی بزرگ معده طی مسیر می‌کنند و ay‏ اومنتوم بزرگ نیز خون‌رسانی می‌کنند. 
شریان کدام اندام زیر بطور مستقیم از آئورت شکمی جدا می شود؟ (دندان‌پزشکی شهریور 99- کشوری) 
گزینه 7 کیسه های منوی 
گزینه 2 OIE‏ پروستات 
گزینه 3 بیضه ها 


کزینه 4 مثانه 


سوال 90 


گزینه 1 سلیاک LV.‏ 
گزینه 2 مزانتریک تحتانی - ۳ 
گزینه 3 مزانتریک فوقانی - LY‏ 
گزینه 4 مزانتریک تحتانی LO.‏ 
نمایش پاسخ 
ll‏ شریان سلیاک شاخه‌ای از آئورتای شکمی بوده و در حدود مهره LI‏ جدا می‌شود. 


گزینه 1 ورید اجوف تحتاني - ورید اجوف تحتاني 


گزینه 2 ورید اجوف تحتاني - ورید GOALS‏ چپ 


گزینه 3 ورید كليوي چپ - ورید اجوف تحتاني 


گزینه 4 ورید كليوي چپ - ورید كليوي راست 


ج ورید گونادی چپ به ورید کلیوی چپ و ورید گونادی راست به ورید اجوف تحتانی تخلیه می‌شود. 


سطال 82 


Right colic 1 گزینه‎ 
Middle colic 2 گزینه‎ 


Left colic 3 گزینه‎ 


llicolic 4 گزینه‎ 


دبه منظور انجام آپاندکتومی. شاخه شریان llicolic‏ را SUL‏ مسدود نمود. 


سوال 93 


گزینه 1 مزانتریک فوقانی 


گزینه 2 مزانتریک تحتانی 


گزینه 3 وریدهای کلیوی 
گزینه 4 ورید طحالی 


ج وریدهای کلیوی در ایجاد ورید پورت شرکت نمی‌کنند. 


سوال 94 


گزینه 1 مزانتریک فوقانی 
گزینه 2 مزانتریک تحتانی 


گزینه 3 کولیک راست 


درجه سختی: آسان 
تعداد VP: low‏ 
نکته: شبکه‌های سمپاتیک شکم مطالعه شود. 


اهمیت و میزان سختی سئوالات پزشکی و دندان‌پزشکی مشابه است. 


گزینه 1 کولون پایین‌رونده 


گزینه 2 کولون عرضی 
کزینه 3 کولون سیگموئید 
گزینه 4 رکتوم 


Ww 
1 


| 


ALS‏ قسمت از دستگاه گوارش الیاف پاراسمپاتیک خود را از عصب واگ دریافت نمی‌کند؟ (پزشکی اسفند 90- قطب همدان) 


گزینه 7 کولون صعودی 
گزینه 2 کبد 
گزینه 3 طحال 
گزینه 4 کولون نزولی 
نمایش پاسخ 

=) 

الیاف پاراسمپاتیک کولون عرضی از کدام اعصاب زیر منشأً می‌گیرند؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب شیراز) 
گزینه 1 اعصاب احشایی بزرگ و کوچک (Greater & Lesser Splanchnic)‏ 
گزینه 2 اعصاب احشایی کوچک و کمری (Lesser & Lambar Splanchnic)‏ 
گزینه 3 اعصاب کمری 9 خاجی (Lumbar & Sacral Splanchnic)‏ 
کزینه 4 اعصاب واگ و لگنی احشایی (Vagus & Pelvic Splanchnic)‏ 


نمایش پاسخ 


> 


عصب اسپلانکنیک بزرگ به کدامیک از ساختارهای زیر ختم می‌شود؟ (پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب آزاد) 
گزینه 1 عقده‌ی سلیاک 
گزین» 2 عقده‌ی آئورتیکورنال 
گزینه 3 شبکه‌ی لگنی 
گزینه 4 شبکه‌ی کلیوی 


al 


کدامیک از شاخه‌های شبکه‌ی کمری (Lumbar)‏ عضله‌ی کرماستر را عصب‌دهی می‌کند؟ (پزشکی شهریور -9F‏ قطب آزاد) 


گزینه 1 ابتوراتور 

گزینه 2 ایلیوهیپوگاستریک 
گزینه 5 ژنیتوفمورال 

گزینه 4 فمورال 


E 
کدامیک از عناصر تشریحی زیر الیاف پاراسمپاتیک خود را از اعصاب نخاعی ساکرال دریافت می‌کند؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب شمال. اصفهان و کرمان)‎ 
MS 1 گزینه‎ 
گزینه 2 دئودنوم‎ 
کزینه 3 کولون سیگموئید‎ 
گزینه 4 کولون صعودی‎ 
تمایش پاسخ‎ 

E 

عصب‌گیری صفاق احشایی توسط کدامیک از اعصاب زیر تأمین می‌گردد؟ (پزشکی شهریور -AV‏ قطب اهواز) 
گزینه 1 عصب فرنیک 
گزینه 2 عصب L1‏ 
گزینه 3 آوران‌های احشایی سمپاتیک و پاراسمپاتیک 


dag’‏ آوران‌های شهتاتیک اعضاب تام 


a 


عصب اسپلانکنیک کوچک a, Lesser Splanchnic nerve‏ کدامیک از گانگلیون‌های (عقده‌های) سمپاتیک زیر ختم می‌شود؟ (پزشکی شهریور -9V‏ قطب آزاد) 


گزینه 1 سلیاک Celiac‏ 


گزینه 2 مزانتریک فوقانی Sup.mesentric‏ 
گزینه 3 مزانتریک تحتانی in.mesentric‏ 


کزینه 4 آئورتیکورنال aorticorenal‏ 


[ 


Onion 


گزینه 1 طحالی 

گزینه 2 هپاتیک 

گزینه 3 مزانتریک تحتانی 
گزینه 4 ازوفاژیال 


ج‌ 


سل 10 


گزینه 1 ۳10 
گزینه 2 T12‏ 
گزینه 3 11 
گزینه 4 12 


الف / درماتوم ناف ۲10 است. 


il وال‎ 


Duodenojejunal junction 1 گزینه‎ 
lleocecal valve 2 گزینه‎ 
Splenic flexure 3 گزینه‎ 
Hepatic flexure 4 گزینه‎ 


3 / اعصاب احشایی id‏ عصب‌رسانی Ly hindgut‏ بر عهده دارنق: 


سل 12 


گزینه 1 سیلیاک 

an 55‏ 2 آئورتیکو رنال 
گزینه 3 مزانتریک 
گزینه 4 اوتیک 


گزینه 1 Ely‏ سوم سمت راست کولون عرضي 
گزینه 2 کولون نزولي 

گزینه 3 سکوم 

گزینه 4 کولون صعودي 


ب در انسداد شریان مزانتريك تحتاني؛ کلون نزولی دچار ایسکمی می‌شود. 


تعداد سوال: ۱۳ 


نکته: مجاورات خلفی معده مهم هستند. 


i) ال‎ 


گزینه 7 مزوی روده‌ی کوچک 


گزینه 2 GAS‏ چپ 


گزینه 3 مزوی کولون عرضی 
گرینه 4 دیافراگم 


الف 


سول 2 


گزینه 1 سرخرگ هپاتیک مشترک 
گزینه 7 سرخرگ طحالی 

گزینه 3 سرخرگ معدی چپ 

گزینه 4 سرخرگ مزانتریک فوقانی 


>) 


سول 2 


گزینه | غده‌ی فوق کلیوی چپ 


گزینه 2 اینفریور وناکاوا 


گزینه 7 GORE‏ فوق کلیوی چپ 

گزینه 2 کلیه‌ی چپ 

گزینه 3 میزنای (Wh)‏ چپ 

گزینه 4 Gore‏ پانکراس 

ea aha «(۰۰۰ 
a 


سل و 


گزینه 1 سوراخ پیلور 
گزینه 2 سوراخ کاردیاک 


گزینه 4 بریدگی زاویه‌ای 


= 


سوال 6 


گزینه 1 طرف T11 cual,‏ 
گزینه 2 طرف چپ 711 
گزینه 3 طرف چپ 710 

گزینه 4 طرف راست 710 


سل 7 


گزینه 1 شریان گاستریک چپ 
گزینه 2 شریان گاسترو دئودنال 
گزینه 3 شریان گاستریک کوتاه 


گزینه 4 شریان گاستریک راست 


گزینه 1 کولون عرضی 
گزینه 2 آئورت شکمی 
گزینه 3 طحال 

گزینه 4 دیافراگم 


همه گزینه‌ها در مجاورت خلفی معده هستند و سوال پاسخ صحیبحی ندارد. 


گزیده 1 شریان طحالی 


گزینه 2 ورید مزانتریک فوقانی 


سوال 10 


گزینه 7 غده‌ی فوق کلیوی چپ 


گزینه 2 پانکراس 


سوال 11 


گزینه 1 GUS‏ چپ 
گزینه 2 غده‌ی فوق کلیوی راست 


گزینه 3 تنه‌ی پانکراس 


ب / مجاورات سطح خلفی معده: طحال- GAS‏ چپ- غده‌ی فوق کلیه‌ی چپ- خم کولیک چپ و دم و تنه‌ی پانکراس 


سوال 12 


Fundus 1 گزینه‎ 


Antrum 2 گزینه‎ 
Body 3 گزینه‎ 
Pylorus 4 گزینه‎ 


الف / گاز معده در فوندوس آن قرار دارد و انحنای بزرگ معده هم در بادی است. 


سوال 13 


Left kidney 1 گرینه‎ 
Splenic artery 2 گزینه‎ 
suprarenal gland Left 3 گزینه‎ 


Duodenum 4 گزینه‎ 


درجه سختی: آسان 
تعداد سوال: ۲۹ 
نکته: مجاورات دئودنوم از مباحث پرتکرار می‌باشد. 


اهمیت و میزان سختی سئوالات پزشکی و دندان‌پزشکی مشابه است. 


سل 2 


گزینه 1 شریان هپاتیک مشترک 


گزینه 7 مجرای صفراوی (کلدوک) 
گزینه 3 شریان گاسترودئودنال 


گزینه 4 ورید باب 


الف 


سل 5 


گزینه 1 مجرای صفراوی 
گزینه 2 ورید پورت 


کزینه 3 ورید اجوف تحتانی 


گزینه 4 سر پانکراس 


سول 1 


ترشحات صفراوی به Crowd plas‏ از دوازدهه‌ی روده‌ی باریک تخلیه می‌شود؟ (دندان‌پزشکی اسفند 4۵- قطب اهواز) 


گزینه 1 بولب دوازدهه 
گزینه 7 قسمت پایین رونده‌ی دوازدهه 
گزینه 3 Crowd‏ عرضی دوازدهه 
گزینه 4 قسمت بالارونده‌ی دوازدهه 
نمایش پاسخ 
Yu‏ 


همه‌ی موارد زیر در خلف Crowd‏ اول دئودنوم قرار دارند بجز. (پزشکی شهر 392 ۳- قطب تبریز / پزشکی کلاسیک و ریفرم شهر 392 -9A‏ قطب شمال) 


کزینه 1 ورید پورت 

گزینه 2 مجرای صفراوی 

گزینه 3 شریان گاسترودئودنال 
گزینه 4 شریان هپاتیک 


> 


گزینه 1 خم دئودنوژژنال 
گزینه 2 بخش اول دئودنوم 
گزینه 3 دریچه‌ی ایلئوسکال 


گزینه 4 دریچه‌ی کاردیا 


> 


گزینه 3 دومین Crowd‏ 


گزینه 4 چهارمین قسمت 


۹ 


تمام موارد زیر درباره‌ی دئودنوم درست است بچز: (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب کرمان) 


گزینه 1 از هر دو شریان مزانتریک فوقانی و تنه‌ی سلیاک خون می‌گیرد. 
گزینه 2 ریشه‌ی مزوکولون از جلوی قسمت سوم آن عبور می‌کند. 
گزینه 3 سومین قسمت آن بیش‌ترین Jab‏ را دارد. 


نمایش پاسخ 

ب 
همه‌ی موارد زیر با هر دئودنوم مجاورت دارند بچز: (پزشکی شهریور -٩۳۲‏ قطب شیراز) 

گزینه 1 کیسه صفرا 
گزینه 2 MS‏ 
گزینه 3 پانکراس 
کزینه 4 کلیه 

نمایش پاسخ 
)> 


Ties 


در اثر حادثه‌ای یک ترومای نافذ از Crow‏ قدام به شکم فردی وارد می‌شود و فقط مهره‌ی L3‏ و مجاورات نزدیکش آسیب می‌بینند. کدامیک از احشای زیر ay‏ احتمال زیادی 
سالم مانده است؟ (پزشکی شهریور ٩۳‏ قطب (las‏ 


گزینه 1 Crowd‏ چهارم دئودنوم 


گزینه 1 کیسه صفرا 

گزینه 2 کولون عرضی 

گزینه 3 شریان گاسترودئودنال 
گزینه 4 لوب دمی کبد 


ج 


سوال 13 


گزینه 1 مجرای سیستیک- دوازدهه 


گزینه 2 مجرای کلدوک- دوازدهه 


گزینه 3 مجرای سیستیک- معده 


گزینه 4 مجرای کلدوک- معده 


۳۹ 


سوال 15 


گزینه 1 گردن پانکراس 
گزینه 2 تنه‌ی پانکراس 
گزینه 3 Crowd‏ دوم دئودنوم 


گزینه 4 Crowd‏ سوم دئودنوم 


>) 


سوال 16 


گزینه 1 شریان گاسترودوئودنال 
گزینه 2 ورید باب 
گزینه 3 مجرای کلدوک 


گزینه 4 عصب واگ راست 


> 


سل 17 


گزینه 1 گاسترواومنتال 
گزینه 2 گاستریک راست 


گزینه 4 گاسترودئودونال 
تمایش پاسخ 


> 


ain js‏ 7 کلیه‌ی راست 
گزینه 2 ریشه‌ی Ob pb‏ مزانتریک فوقانی 
گزینه 3 سر پانکراس 
گزینه 4 کولون عرضی 
نمایش پاسخ 
د/مجاورات بخش نزولی: قدام فوندوس کیسه صفرا و لوب راست کبد. کولون عرضی و قوس‌های روده‌ی کوچک. خلف ناف کلیهی راست. HE‏ راست خارج کولون 
صعودی. خم کولیک راست و لوب راست کبد داخل سر پانکراس. مجرای صفراوی مشترک (کلدوک). مجرای پانکراتیک اصلی 


کدامیک از گزینه‌های زیر با سطح قدامی اولین قسمت دئودنوم مجاورت دارد؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب اصفهان, تهران و کرمان) 


گزینه 1 لوب مربع کبد 
گزینه 2 شریان گاسترودئودنال 
گزینه 3 ورید پورت 
گزینه 4 مجرای صفراوی مشترک 
نمایش پاسخ 
al‏ / مجاورات بخش اول دتئودنوم: قدام لوب چهارگوش US‏ و کیسه صفرا خلف لسر ساک. شریان گاسترودئودنال» مجرای صفراوی مشترک (کلدوک) و ورید پورت و 
Vb IVC‏ ورودی لسر Slo‏ پایین سر پانکراس 
las‏ گزینه مجاورت سطح قدامی اولین بخش دئودنوم است؟ (پزشکی اسفند -٩۷‏ قطب زنجان) 
گرینه 1 شریان گاسترو دئودنال 
گزینه 2 کیسه صفرا 
S515 el an dans‏ 
گزینه 4 مزوکولون عرضی 
نمایش پاسخ 
ب / مجاورات بخش Jal‏ دئودنوم: قدام لوب چهارگوش US‏ و کیسه صفرا خلف لسر ساک. شریان گاسترودئودنال» مجرای صفراوی مشترک (کلدوک) و ورید پورت و 
Vb ۵‏ ورودی لسر Slo‏ پایین سر پانکراس 
در Crow‏ راست چهارمین بخش دئودنوم plas (Ascending part)‏ ساختار تشریحی زیر قرار دارد؟ (پزشکی اسفند -٩۷‏ قطب مشهد) 
گزینه 1 شریان آتورت 
گزینه 2 ورید اجوف تحتانی 
گرینه 3 شریان مزانتریک فوقانی 
گزینه 4 ورید مزانتریک فوقانی 
نمایش پاسخ 
الف / مجاورات بخش چهارم: قدام ابتدای ریشه‌ی مزانتر و قوس‌های ژژونوم ALS‏ کنار چپ آئورت و کنار داخلی عضله‌ی سواس چپ 
مجرای a) SoS‏ کدام قسمت دوازدهه باز می‌شود؟ (دندان‌پزشکی و پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- مشترک کشوری) 
گزینه 7 اول 
کزینه 2 دوم 
گزینه 3 سوم 
گزینه 4 چهارم 
تمایش پاسخ 
ب / مجرای SoS‏ به قسمت دوم دوازدهه باز می‌شود. این قسمت از دوازدهه حالت نزولی دارد. 


ترشحات برون‌ریز YS‏ و لوزالمعده به کدام بخش دوازدهه تخلیه می‌گردند؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب اهواز) 


055 1 قسمت اول 


گزینه 2 قسمت دوم 
گزینه 3 قسمت سوم 
گزینه 4 قسمت چهارم 
نمایش پاسخ 
ب / مجرای کلدوک و همپنین مجرای پانکراسی به قسمت دوم دوازدهه باز می‌شود. این قسمت از دوازدهه حالت نزولی دارد. 


خصوصیات ذکر شده در کدام گزینه‌ی زیر منطبق بر ژوژنوم است؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب اهواز) 


گزینه 1 ضخامت دیواره بیش‌تر و عروق مستقیم بلندتر دارد. 
گزینه 72 قوس‌های شریانی در چند ردیف قرار دارند. 
گزینه 3 ضخامت دیواره کم‌تر و عروق مستقیم کوتاه‌تر دارد. 
گزینه 4 عمدتاً در ربع تحتانی راست قرار دارد. 
نمایش پاسخ 
الف / a) gigs‏ قسمت اول روده‌ی باریک گفته می‌شود و ضخامت دیواره بیش‌تر و عروق مستقیم بلندتر دارد. 


25 ign 


حد پایینی سوراخ اومنتال (Omental)‏ یا اپی‌پیلوئیک (E. piploic)‏ از elas‏ ساختار آناتومیک زیر درست شده است؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب زنجان) 


گزینه 1 اولین قسمت دئودنوم 
گزینه 2 ورید اجوف تحتانی 
گزینه 3 ستون راست دیافراگم 


گزینه 4 لوب دمی کبد 


نمایش پاسخ 
call‏ / حد پایینی سوراخ اومنتال را اولین قسمت دئودنوم 9 حد خلفی آن را IVE‏ تشکیل می‌دهد. 


گزینه 1 ay‏ سطح داخلی قسمت سوم آن» آمپول واتر باز می‌شود. 
135« 72 مخاط yl‏ از سلول‌های سنگ‌فرشی مطبق همراه با سلول‌های موکوسی تشکیل شده است. 
گزینه 3 در زمان جنینی بازوی تحتانی میدگات از پشت بازوی فوقانی عبور می‌کند. 
گزینه 4 شریان و ورید مزانتریک فوقانی از جلوی قسمت سوم آن عبور می‌کند. 
نمایش پاسخ 
د/به سطح داخلی قسمت دوم دوازدهه آمپول واتر باز می‌شود. و شریان و ورید مزانتریک فوقانی از جلوی قسمت سوم آن عبور می‌کند. 
کدامیک از عناصر زیر از مجاورت خلفی دومین قسمت دئودنوم نیست؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب همدان / پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب همدان و مشهد) 
گزینه 1 شریان گاسترودئودنال 
aus‏ 2 ناف Cuil, gals‏ 
گزینه 3 عروق کلیوی راست 
گزینه 4 اینفریور وناکاوا 
See‏ 
الف / شریان گاسترودئودنال از مجاورت خلفی اولین قسمت دئودنوم است. 


همه‌ی ساختارهای زیر با بخش دوم دئودنوم مجاورت دارد. بجز: (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب اصفهان) 


گزینه 1 کیسه صفرا 


گزینه 2 کلیه‌ی راست 


د / آئورت با قسمت سوم دوازدهه مجاورت دارد. 


2 


عضله معلقه دوازدهه bly)‏ تریتز) plas a‏ ناحیه از دئودنوم اتصال دارد؟ (علوم‌پایه پزشکی دی -۹٩‏ میان‌دوره) 
گزینه 1 بخش Jol‏ 
گزینه 2 خم دئودنو - ژوزنال 


کزینه 3 بخش سوم - نزولي 


گزینه 4 بخش صعودي 


ب عضله معلقه دوازدهه (رباط تریتز) به خم دئودنوژوژنال اتصال دارد. 


نکته: سوالات دارای علامت سیب مطالعه شود. 


Cool‏ و میزان سختی سئوالات پزشکی و دندان‌پزشکی مشابه است. 


خودازمایی 


نقطه‌ی ۱۷۱۵۵۷۲۳6۷ محل سطحی کدام ساختار است؟ (پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب اصفهان / پزشکی اسفند -٩۳‏ قطب شیراز) 


گزینه 1 فوندوس کیسه صفرا 
کزینه 2 قاعده‌ی آپاندیس 
گزینه 3 دریچه‌ی ایلتوسکال 
گزینه 4 تخمدان راست 


نمایش پاسخ 


Y 
قطب مشهد)‎ -٩۳ شایع‌ترین موقعیت آپاندیس کدام است؟ (پزشکی اسفند‎ 
Subcecal 1 گزینه‎ 
Retrocecal 2 کزینه‎ 
pelvic 3 گزینه‎ 


Subhepatic 4 گزینه‎ 


- 


شایع‌ترین محل قرار گرفتن زائده‌ی آپاندیس کجاست؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب شمال) 
tangs‏ انلتاک Had‏ 
گزینه 2 ایلیاک چپ 
گزینه 3 اپی‌گلستریک 
گزینه 4 هایپوگلستریک 


الف 


در آزمایش باریم نمایش داده coud‏ جزء آناتومیک مشخص شده با ستاره کدامیک از موارد زیر است؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب شهید بهشتی) 


گزینه 7 سیگموتید 
گزینه 2 سکوم 

گزینه 3 کولون صعودی 
گزینه 4 ترمینال ایلئوم 


> 


نشانه‌ی سطحی قاعده‌ی آپاندیس از روی پوست چگونه تعبین می‌شود؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب شمال) 


گزینه 1 محل تلاقی یک سوم خارجی و میانی b>‏ که از خار ایلیاک قدامی فوقانی Crow ay‏ ناف کشیده می‌شود. 
گزینه 2 قسمت میانی خطی که از خار ایلیاک قدامی فوقانی به سمفیزیس پوبیس کشیده می‌شود. 

گرینه 3 قسمت میانی خطی که ناف را به قسمت میانی bly‏ اینگوینال متصل می‌کند. 

گزینه 4 قسمت میانی خطی که خارهای ایلیاک قدامی فوقانی دو طرف را به هم وصل می‌کند. 


نمایش پاسخ 
call‏ 


شایع‌ترین محل قرارگیری قاعده و دم آپاندیس به ترتیب کجاست؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب اهواز) 
گزینه 1 نقطه‌ی مورفی- خلف کولون نزولی 
گزینه 2 نقطه‌ی مک‌برنی- خلف سکوم 
گزینه 3 نقطه‌ی مورفی- lad‏ کولون سیگموئید 
ره ۸ نقطه‌ی مک‌برنی- تا نزدیکی مثانه یا تخمدان 


تپ 


کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح است؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب مشهد) 

گزینه 1 سکوم در عقب با عصب جلدی Sb‏ خارجی مجاورت دارد. 

گریده 2 خلفی‌ترین عنصر تشریحی واقع در ناف کبد (پورتال هپاتیس) شریان کبدی است. 
گزینه 3 Caudate process‏ در سطح خلفی کبد واقع شده است. 
کزینه 4 عضله‌ی مایل درونی شکم از ۸ دنده‌ی تحتانی مبداً می‌گیرد. 

نمایش پاسخ 

Caudate process / all‏ در سطح قدامی کبد واقع شده است و خلفی‌ترین عنصر تشریحی واقع در ناف LS‏ ورید کبدی Cowl‏ و همچنین سکوم در عقب با عصب جلدی 
رانی خارجی مجاورت دارد. 

تقاطع خط میدکلاویکولار راست و خط اینترتوبرکولار سطحی کدام ساختمان را نشان می‌دهد؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب شیراز) 
کزینه 1 قاعده‌ی آپاندیس 
کرینه 2 دریچه‌ی ایلتوسکال 
گزینه 3 فوندوس کیسه صفرا 


گزینه 4 شروع سرخرگ مزانتریک پایینی 


نمایش پاسخ 
ب / مهم‌ترین ویژگی سکوم وجود زائده‌ی آپاندیس است. دم آپاندیس در اغلب موارد در خلف سکوم قرار دارد به همین دلیل شریان post cecal yl‏ است. تقاطع خط 
میدکلاویکولار راست و خظ اینترئوبرکولار سطحی هم دریچه‌ی ایلئوسکال است. 


متسع‌ترین بخش روده بزرگ ۰ است. (علوم‌پایه دندان‌پزشکی اسفند 99- کشوری) 


گزینه 1 سکوم 

گزینه 2 کولون صعودی 
گزینه 3 کولون افقی 
گزینه 4 رکتوم 


call‏ سکوم متسع‌ترین بخش روده بزرگ است. 


کولون 
درجه سختی: آسان 
تعداد سوال: ۵ 
نکته: داخل صفاقی یا خارج صفاقی بودن قسمت‌های مختلف مهم هستند. 


اهمیت و میزان سختی سئوالات پزشکی و دندان‌پزشکی مشابه است. 


خودازمایی 


گزینه 1 مری 
گزینه 2 روده‌ی کوچک 


گزینه 3 روده‌ی بزرگ 


گزینه 4 مجرای مقعدی 


ت 


سل 2 


گزینه 1 سکوم 

گزینه 2 رکتوم 

گزینه 3 کولون عرضی 
کزینه ۸ کولون سیگمویید 


Ww 
1 


سوال 3 


گزینه 1 طول کولون نزولی از کولون صعودی و عرضی کوتاه‌تر است!. 
کزینه 2 کولون عرضی و سیگموئید داخل صفاقی هستند. 

کزینه 3 سکوم و کولون سیگموئید فاقد مزو هستند. 

گزین» 4 سکوم دارای ۳ تنیاکولی و کولون سیگموئید و رکتوم فاقد تنیاکولی هستند. 


Ww 
1 


A سول‎ 


گزینه 1 قسمت اول دوازدهه 
گزینه 2 قسمت سوم دوازدهه 
گزینه 3 اینفریور وناکاوا 

گزینه 4 طحال 


> 


سوال 5 


گزینه 1 معده 
گزینه 2 کولون نزولی 
کزینه 3 ایلئوم 


گزینه 4 کولون عرضی 


ب / قسمتی از پانکراس و کولون نزولی خلف صفاقی می‌باشند. 


تعداد سوال: ۴۴ 


نکته: مجاورات کبد در سالهای اخیر مورد توجه بوده‌است. 


اهمیت و میزان سختی سئوالات پزشکی و دندان‌پزشکی مشابه است. 


ee‏ ما رس ری رای یر ره رح ی ی مر ان ار 
تهران / دندان‌پزشکی اسفند ۹۴- قطب تهران / دندان‌پزشکی شهریور -VV‏ قطب زنجان) 
گزینه 1 ورید پورت 
گزینه 2 مجاری کبدی 
گزینه 3 شریان‌های کبدی 


گزینه 4 وریدهای GS‏ 


=) 


کدامیک از موارد زیر از ناف LS‏ عبور می‌کند؟ (دندان‌پزشکی شهریور 90- قطب همدان) 


گزینه 1 ورید کبدی 

کزینه 2 ورید پورت 

کزینه 3 شریان گاستریک چپ 
گزینه 4 مجرای سیستیک 


id 


کدامیک از عبارات زیر در مورد LS‏ صحیح است؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب آزاد) 


گزینه 1 رباط داسی شکل يا فلسی‌فورم» کبد را به دو لوب برابر راست و چپ تقسیم می‌کند. 
گزینه 2 غده‌ی پانکراس با سطح خلفی کبد مجاور است. 
گزینه 3 رباط وریدی درون شکافی در Crow‏ چپ لوب دم‌دار پا Caudate lobe‏ قرار دارد. 
کزینه 4 رباط گرد کبدی در Crow‏ راست لوب مربعی پا quadrate lobe‏ قرار دارد. 
نمایش پاسخ 
۹ 
کدامیک از موارد زیر حد فاصل لوب دمی و لوب چپ کبد قرار دارد؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب تبریز) 
گزینه 1 Ligamentum Venosum‏ 
گزینه 2 Ligamentum teres‏ 
گزینه 3 Falciform Ligament‏ 


Coronary Ligament 4 گزینه‎ 


val 


همه‌ی علائم زیر ناشی از سیروز کبدی است. بچز: (پزشکی شهریور 90- قطب زنجان) 
گزینه 2 بزرگی طحال 
گزینه 3 واریس انتهای تحتانی مری 


گزینه 4 واریس انتهای فوقانی مری 


> 

همه‌ی عناصر زیر از ناف کبد عبور می‌کنند بچز: (پزشکی اسفند -٩۳‏ قطب شیراز) 
گزینه 1 اعصاب 

گزینه 2 شریان هپاتیک 

گزینه 3 مجاری هپاتیک 


گزینه 4 ورید هپاتیک 


val 


کبد با تمام ساختمان‌های زیر مجاورت دارد» بجز: (پزشکی اسفند ۹۴- قطب شیراز) 


گزینه 1 غده‌ی فوق کلیوی راست 


گزینه 2 سومین قسمت دوازدهه 


گزینه 3 خم کولون راست 
کزینه 4 بزرگ سیاهرگ زیرین 


uw 


گزینه 1 پانکراس 
گزینه 2 کلیه‌ی راست 
گزینه 3 خم راست کولون 


گزینه 4 معده 


val 


9) Je 


گزینه 7 لوب چپ" لوب دمی 
گزینه 2 لوب راست- لوب دمی 
گزینه 3 لوب راست- لوب مربعی 
گزینه 4 لوب چپ- لوب مربعی 
Ww‏ 


7 


سل 11 


گزینه 1 مجرای کبدی 
گزینه 2 ورید پورت 
گزینه 3 شریان GS‏ 


گزینه 4 وریدهای کبدی 


Ww 


گزینه 1 بقایای ورید نافی 


گزینه 2 شاخه‌ی انتهایی راست ورید پورت 
گزینه 3 بقایای شریان نافی 


گزینه 4 شاخه‌ی انتهایی چپ ورید پورت 


الف 


سوال 13 


گرینه [ ورید اجوف تحتانی 


گزینه 7 کیسه صفرا 


گزینه 3 شریان هپاتیک 
گزینه 4 رباط وریدی 
تمایش پاسخ 

>) 

لوب دمی (Caudate)‏ کبد مابین مدام عناصر تشریحی زیر قرار دارد؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب تبریز) 
گزینه 1 کیسه صفرا تحتانی و bby‏ گرد 
گزینه 2 ورید اجوف تحتانی و رباط وریدی 
گزینه 3 کیسه صفرا و رباط وریدی 


گزینه 4 ورید اجوف تحتانی و رباط گرد 


نمایش پاسخ 
ب 
Gaol‏ برهنه GUS‏ توسط تمام موارد زیر محدود می‌شود. بچز: (پزشکی اسفند ۹۵- قطب اهواز) 
گزینه 1 رباط کرونی راست 
گزینه 2 رباط کرونری چپ 
گزینه 4 رباط داسی شکل 
نمایش پاسخ 


=) 


در مورد مجرای صفراوی کلدوک تمام عبارات زیر صحیح است. بجز: (دندان‌پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب کرمان) 
گزینه 1 به دومین قسمت دئودنوم باز می‌شود. 
کزینه 2 از ادغام مجرای سیستیک و هپاتیک مشترک تشکیل شده است. 
تمایش پاسخ 
> 


مجرای صفراوی (کلدوک) از همه‌ی نواحی زیر عبور می‌کند. یجز: (پزشکی اسفند -AF‏ قطب تهران) 


گزینه 21 یشت اولین قسمت دوازدهه 
کزینه 2 مجاورت سر پانکراس 
گزینه 3 لابلای امنتوم کوچک 


گزینه 4 مجاورت کیسه صفرا 


> 


کدامیک از ساختارهای زیر در محل برخورد خظ هلالی (Semilunar line)‏ با غضروف دنده‌ی نهم راست قرار دارد؟ (پزشکی اسفند 90- قطب زنجان) 


گزینه 1 محل قاعده‌ی آپاندیس 
گزینه 72 خط ترنس توبرکولار 

گزینه 3 محل فوندوس کیسه صفرا 
گزینه 4 خط ترنس آمیلیکال 


a 


محل تخلیه‌ی ترشحات مجرای اصلی پانکراس با کدامیک از گزینه‌های زیر منطبق است؟ (دندان‌پزشکی اسفند -٩۳‏ قطب اهواز / دندان‌پزشکی شهریور -9V‏ قطب اهواز) 


گزینه 2 پاپیلای ماژور در Crowd‏ دوم دوازدهه 
گزینه 3 پاپیلای مینور در قسمت اول دوازدهه 


گزینه 4 پاییلای مینور در قسمت دوم دوازدهه 


سوال 21 


گزینه 1 رباط کرونری راست 
گزینه 2 رباط داسی شکل 
گزینه 3 bly‏ کرونری چپ 


گزینه 4 bly‏ وریدی 


گزینه 1 دئودنوم 
گزینه 7 مری شکمی 
گزینه 3 کلیه‌ی راست 


گزینه 4 غده‌ی فوق کلیه‌ی راست 


Right kidnery 1 گزینه‎ 
venacava inferior 2 گزینه‎ 
Stomach 3 گزینه‎ 


Doudenum 4 گزینه‎ 


گزینه 2 بخش افقی دئودنوم 
گزینه 3 خم کولیک راست 


گزینه 1 فوندوس 


گزینه 2 بادی 
گزینه 3 اینفاندیپولوم 
گزینه 4 گردن 


سوال 26 


گزینه 1 معده 
گزینه 2 طحال 


گزینه 3 دئودنوم 


گزینه 4 غده‌ی فوق کلیه‌ی راست 


سل 2 


گزینه 1 مزانتریک تحتانی 
گزینه 2 کلیوی 
گزینه 3 مزانتریک فوقانی 
گزینه 4 طحالی 


Ww 


سوال 29 


گزینه 7 بولب دئودنوم 


گزینه 2 پیلور معده 


سوال 30 


گزینه 1 کلیه‌ی راست 


گزینه 2 دوازدهه 
گزینه 3 غده‌ی فوق کلیوی راست 


گزینه 4 خم کولیک 


ir 


سوال 31 


گزینه 1 ورید پورت 
گزینه 2 ورید کبدی 
گزینه 3 شریان کبدی 


گزینه 4 مجرای صفراوی مشترک 


گزینه 1 قدامی 
گوینه 2 خلفی تحنانی 
گزینه 3 فوقانی 
گزینه 4 طرفی راست 


تس 


ال 9 


کزینه 1 ایلئوم 
گزینه 2 کبد 


گزینه 3 قسمت دوم دئودنوم 


گزینه 4 قسمت اول دئودنوم 


é 


سوال 34 


گزینه 1 کلیه‌ی راست 
گزینه 2 پانکراس 
گزینه 3 معده 


گزینه 4 دوازدهه 


Ww 
1 


سوال 35 


گزینه 2 اپی‌گاستریک 


گرینه 7 هیپوکندریاک چپ 


ais‏ 4 اومبلیکال 


> / کبد در ناحیه‌ی اومبلیکال قرار ندارد. 


سوال 36 


Right& left Hepatic Duct 1 گزینه‎ 


Cystic Duct 2 au 55 
Common Bile Duct 3 گزینه‎ 
Collecting Duct 4 گزینه‎ 


د/ در سیستم صفراوی کالکتینگ داکت وجود ندارد. 


سل 37 


گزینه 1 کیسه صفراء ورید اجوف فوقانی 
گزینه 2 کیسه صفراء bly‏ گرد کبدی 

کزینه 3 ورید اجوف فوقانی» رباط گرد کبدی 
گزینه 4 ورید اجوف فوقانی, رباط سیاهرگی 


ب / لوب مربعی توسط کیسه صفرا درچپ و bly‏ گرد و فلسی فورم در راست احاطه شده است. (اگر اشتباه سوالو فهمیدی!) 


سوال 38 


کزین» 1 لیگمان گرد کبد 
کزینه 2 لیگمان گرد کبد 
کزینه 3 لیگمان داسی شکل 
گزینه 4 لیگمان مثلثی چپ 
نمایش پاسخ 
ج / کبد بوسیله‌ی bly‏ داسی JS‏ به دیواره‌ی قدامی شکم متصل شده و بجز ناحیه‌ی کوچکی که مقابل دیافراگم a‏ دنده‌های ۷ تا ۱۱ مجاور است تقریباً توسط صفاق 
Sodus abil its‏ 
کدام گزینه در مورد US‏ درست است؟ (پزشکی کلاسیک و ریفرم شهریور ۹۸- قطب تبریز) 
گزینه 1 لوب دمی ul‏ در جلوی ناف قرار دارد. 
گزینه 2 لیگامان فلسی فورم سطح قدامی آن را به دو قسمت مساوی تقسیم می‌کند. 
گزینه 3 شیار رباط گرد کبدی لوب‌های چپ و مربعی را از هم جدا می‌کند. 
کته تدای سنطوح Bain GIS Trine acs‏ شوه است. 
نمایش پاسخ 
ج / کبد بجز ناحیه‌ی کوچکی که مقابل دیافراگم a‏ دنده‌های ۷ تا ۱۱ مجاور است تقریباً توسط صفاق احشایی احاطه می‌شود و لیگامان فلسی فورم کبد را تقسیم بندی 
نمی‌کند ولی شیار رباط گرد کبدی لوب‌های چپ و مربعی را از هم جدا می‌کند. 
خون لوله‌ی گوارش توسط کدام ورید زیر به داخل کبد. هدایت می‌گردد؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب شمال) 
گزینه 1 بزرگ سیاهرگ زیرین 
ans‏ آزلباک clits‏ 
کزینه 3 آزیگوس 
گزینه 4 پورت 
2 
د/خون لوله‌ی گوارش توسط ورید پورت وارد LS‏ شده و سپس توسط ay IVC‏ دهلیز راست می‌ریزد. 
در سطح احشایی کبد اثر مجاورت تمام عناصر زیر دیده می‌شود بچز؟ (پزشکی کلاسیک و ریفرم شهریور ۹۸- قطب کرمان) 
گزینه 1 معده 
گزینه 2 دئودنوم 
گزینه 3 خم راست کولون 
گزینه 4 پانکراس 
ی 
د/ پانکراس در زیر کبد قرار دارد و در سطح احشایی US‏ اثر مجاورت آن دیده نمی‌شود. 
elas‏ عبارت زیر درباره سنگ کیسه صفرا و التهاب حاصل از آن صحیح است؟ (علوم‌پایه پزشکی دی -۹٩‏ میان‌دوره) 
گزینه 1 التهاب کیسه صفراء صفاق محيطي دیافراگم را درگیر مي‌کند. 
گزینه 2 درد ارجاعي وجود ندارد. 
گزینه 3 در صورت درد ارجاعي به شانه چپ مي‌زند. 


گزینه 4 درد در ناحیه ربع فوقاني چپ شکم احساس مي‌شود. 


cal‏ تهب کیسه Glin Wyss‏ مخیطی دیافراگم را خرگیر مي‌کند: 

elas‏ اندام‌های زیر در موقعیت اینتراپریتونثال (داخل صفاقی) قرار دارند؟ (علوم‌پایه پزشکی خرداد ۱۴۰۰ میان‌دوره کشوری) 
گزینه 1 کلیه و غده آدرنال 

گزینه 2 پانکراس و دئودنوم 


گزینه 3 کولون صعودی و نزولی 
گزینه 4 کبد و طحال 


د کبد و طحال داخل صفاقی اند. 


las‏ ساختمان زیر لوب راست کبد را از لوب چهارگوش جدا می‌کند؟ (علوم‌پایه پزشکی اسفند ۹۹- کشوری) 


گزینه 1 رباط گرد 
گزینه 2 رباط وریدی 


کزینه 3 ورید اجوف تحتانی 


گزینه 4 کیسه صفرا 


> کیسه صفرا لوب راست کبد را از لوب چهارگوش جدا می‌کند. 


تعداد سوال: ۱۶ 
نکته: محل alas‏ محتویات پانکراس پرتکرار می‌باشد. 


اهمیت و میزان سختی سئوالات پزشکی و دندان‌پزشکی مشابه است. 


گزینه 1 قدام گردن پانکراس 
ald 2 055‏ گردن پانکراس 
گزینه 3 تنه‌ی پانکراس 


گزینه 4 دم پانکراس 


سل 2 


گزینه 1 Crowd‏ سوم دئودنوم 
گزینه 2 Crowd‏ چهارم دئودنوم 
گزینه 3 تنه‌ی پانکراس 


گزینه 4 گردن پانکراس 


ol 


2 Jw 


گزینه 1 ژژونوم 

گزینه 2 دوازدهه 
گزینه 3 ایلیوم 

گزینه 4 کولون عرضی 


ال ۶ 


aorta 1 گزینه‎ 


bile duct 2 گزینه‎ 
superior mesenteric artery 3 گزینه‎ 


left renal vein 4 گزینه‎ 


rd 


گزینه 2 شریان مزانتریک فوقانی 
گزینه 3 ورید پورت 


گزینه 4 مجرای پانکراتیک اصلی 


ad 


سوال 6 


گزینه 1 GAS‏ چپ 
گزینه 2 کبد 
گزینه 3 کولون عرضی 


گزینه 4 معده 


Ww 
1 


سل 7 


Tas‏ جضب پسوانن چپ 
گزینه 2 مزوکولون عرضی 
گزینه 3 شریان مزانتریک 


گزینه 4 اینفریور وناکاوا 


Ww 
1 


سوال 8 


گزینه 1 ورید پورت 
گزینه 2 مجرای کلدوک 


کزینه 3 ورید مزانتریک تحتانی 


گزینه 4 شریان هپاتیک 


سل 9 


سوال 10 


گزینه 1 اول (بولب دوازدهه) 


گزینه 7 دوم (قسمت نزولی) 

گزینه 4 چهارم (قسمت صعودی) 

ب / مجرای اصلی پانکراس: در دم پانکراس شروع می‌شود و در بخش تحتانی سرپانکراس به مجرای صفراوی می‌پیوندد. در اثر پیوستن این دو آمپول هپاتوپانکراتیک 
(آمپول واتر) تشکیل شده که به بخش دوم دوازدهه در پاپی اصلی دوازدهه می‌ریزد. 


il سل‎ 


مجرای مشترک صفرا و پانکراس, a‏ کدام بخش از دستگاه گوارش وارد می‌شود؟ (دندان‌پزشکی اسفند -٩۷‏ قطب شیراز) 
گزینه 1 معده 
گزینه 2 دوازدهه 
گزینه 3 ژژنوم 
گزینه 4 ایلئوم 
نمایش پاسخ 
ب / مجرای اصلی پانکراس: در دم پانکراس شروع می‌شود و در بخش تحتانی سرپانکراس به مجرای صفراوی می‌پیوندد. در اثر پیوستن این دو آمپول هپاتوپانکراتیک 
(آمپول واتر) تشکیل شده که a‏ بخش دوم دوازدهه در پاپی اصلی دوازدهه IL?‏ 


سر پانکراس با کدام بخش از روده مجاورت نزدیک دارد؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب شمال) 


گزینه 1 دئودنوم 
گزینه 2 ژوژنوم 
گزینه 3 ایلئوم 
کزینه 4 سیگموئید 


call‏ / سر پانکراس درون حفره‌ی C‏ شکل پانکراس قرار می‌گیرد 
eed hs‏ ار رها رس ات و 
گزین» 1 آمپول واتر (مجرای مشترک بین مجرای صفراوی و پانکراتیک) به بخش Jal‏ دئودنوم باز می‌شود. 
یتقو زان Aes Cal, closes‏ ام نمی سلیاک Cul‏ 
گزینه 3 ستیغ پیشابراهی در درون بخش غشایی پیشابراه قرار دارد. 
گزینه 4 گردن پانکراس در عقب با ورید پورت مجاورت دارد. 
نمایش پاسخ 
د/آمپول واتر به بخش دوم دئودنوم باز می‌شود و گردن پانکراس در عقب با ورید پورت مجاورت دارد. 
از ناودان فوقانی و تحتانی سطح خلفی پانکراس ay‏ ترتیب کدام عناصر عبور می‌کنند؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب مشهد) 
گزینه 1 شریان طحال- ورید طحالی 
گزینه 2 ورید طحالی- شریان طحال 
گزینه 3 ورید طحالی- شریان گاسترواپی‌پلوئیک 
گزینه 4 شریان طحال- شریان گاسترواپی‌پلوئیک 
نمایش پاسخ 
الق Call, PAS Sagal Silla‏ رسب Claw‏ کوک وهای pan‏ و ANC Neds‏ رک یاف مسا 
مجرای Lol‏ پانکراس plas ay‏ قسمت دتودنوم تخلیه می‌شود؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب شیراز) 
کزینه 1 اول 
گزینه 2 دوم 
گزینه 3 سوم 


گزینه 4 چهارم 


ب / آمپول واتر به بخش دوم دئودنوم باز می‌شود. 

مجاری اصلی و فرعی پانکراس به کدام بخش دئودنوم منتهی می‌شوند؟ (علوم‌پایه دندان‌پزشکی اسفند -4٩‏ کشوری) 
گزینه 1 بخش Jol‏ (فوقانی) 
گزینه 2 بخش دوم (نزولی) 
گزینه 3 بخش سوم (تحتانی) 
گزینه 4 بخش چهارم (صعودی) 

نمایش پاسخ 

ب مجرای اصلی و فرعی پانکراس به بخش دوم يا نزولی دئودنوم منتهی می‌شود. 


طحال 


تعداد سوال: ۶ 


نکته: مجاورات طحال با احشای دیگر مورد توجه قرار گیرد. 


اهمیت و میزان سختی سئوالات پزشکی و دندان‌پزشکی مشابه است. 


توا 1 


Epigastric 1 گزینه‎ 


left hypochondriac 2 گزینه‎ 
left lumbar 3 گزینه‎ 


umbrilical 4 گزینه‎ 


ad 


گزینه 1 طحال 


گزینه 2 زائده‌ی آپاندیس 
گزینه 2 ورید اجوف تحتانی 


گزینه 4 کیسه صفرا 


الف 


سل 3 


گزینه 1 شکستگی دنده‌ی ۱۲ موجب آسیب به آن می‌شود. 
کزینه 3 کنار فوقانی آن دندانه‌دار است. 


کزینه 4 قسمت فوقانی سطح داخلی yl‏ با معده مجاورت دارد. 


الف 


گزینه 1 کلیه‌ی چپ 


گزینه 2 معده 
گزینه 3 کولون 
گزینه 4 دیافراگم 


«[ 


گزینه 1 دنده‌ی یازدهم 


گزینه 2 (GOLD‏ دهم 
گزینه 3 دنده‌ی نهم 
گزینه 4 دنده‌ی هشتم 


ب / طحال با دنده‌های ٩‏ و ۱۰ و ۱۱ مجاورت دارد و محورش هم بر ۱۰ منطبق است. 


گزینه 1 کلیه و غده آدرنال 


گزینه 2 پانکراس و دئودنوم 


گزینه 3 کولون صعودی و نزولی 
گزینه 4 کبد و طحال 


> کبد و طحال داخل صفاقی اند. 


درجه سختی: متوسط 


Be: low تعداد‎ 


نکته: مجاورات کلیه‌ها و حالب به دقت مطالعه شوند. 


اهمیت و میزان سختی سئوالات پزشکی و دندان‌پزشکی مشابه است. 


ال 1 


گزینه 1 شریان تستیکولار 
گزینه 2 ورید کلیوی 
گزینه 3 شریان مزانتریک تحتانی 


گزینه 4 ورید مزانتریک فوقانی 


2 Ji 


۳۵۲۵۲6۳0۵۱ fat 1 گزینه‎ 
Renal fasica 2 گزینه‎ 
Renal capsule 3 گزینه‎ 


fat Perirenal 4 گزینه‎ 


گزینه 2 دیافراگماتیک 
کزینه 3 آئورتیک خارجی 
گزینه 4 اکسترنال ایلیاک 


é 


وال 


کزینه 1 عصب ایلیواینگوئینال ilioinguinal nerve‏ 


گزینه 2 Crowd‏ دوم (نزولی) دئودنوم یا دوازدهه 


گزینه 3 قوس‌های ژزنال 
گزینه 4 لوب چپ کبد 


ال 5 


گزینه 3 دئودنوم 


گزینه 4 سر پانکراس 


=) 


سوال 6 


Genitofemoral 1 گزینه‎ 
Subcostal 2 گزینه‎ 
lliohypogastric 3 گزینه‎ 


llionguinal 4 گزینه‎ 


الف 


سول 7 


گزینه 1 پانکراس 
کزینه 2 ایلیوم 

گزینه 3 کولون نزولی 
گزینه 4 طحال 


Ww 


llioinguinal 1 گزینه‎ 


Obturator 2 گزینه‎ 


Genitofemoral 3 گزینه‎ 


lateral cotaneus nerve of thigh 4 گزینه‎ 


الف 


گزینه 1 معده و طحال 
گزینه 2 کبد و کیسه صفرا 


گزینه 3 دتودنوم و پانکراس 


گزینه 4 دیافراگم و عضله‌ی سواس 


گزینه 1 دنده‌ی ۱۲ 
گزینه 2 عضله‌ی Quadratus Abdominus‏ 
گزینه 3 شاخه‌ای از عصب L1‏ 


گزینه 4 was‏ جلدی رانی خارجی 


>) 


گزینه 1 چربی پارارنال 


گزینه 2 چربی پری رنال 
گزینه 3 فاسیای کلیوی 


گزینه 4 صفاق جداری 


val 


در لا۱۷ نمایش داده 048 علامت ستاره las‏ قسمت از اجزای آناتومیک زیر است؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب شهید بهشتی) 


گزینه 1 اینفاندیبولوم کالیس مینور 
گزینه 2 اینفاندیبولوم دسته کالیس ماژور 


کزینه 3 کالیس مینور 
گزینه 4 جایگاه پاپیلار 


a 


کدامیک از Lael‏ زیر خارج صفاقی است؟ (دندان‌پزشکی اسفند 90- قطب کرمان) 


گزینه 1 کبد 

گزینه 2 معده 
گزینه 3 طحال 
گزینه 4 کلیه 


)> 
تمام عناصر زیر از مجاورات قدامی حالب راست می‌باشند. بجز: (پزشکی اسفند -٩۳‏ مشترک کشوری) 
گزینه 1 عروق Gonadal‏ 
گزینه 2 قسمت دوم Duodenum‏ 
گزینه 3 عروق Colic‏ ۱۱60 
گزینه 4 عروق Right Colic‏ 
یی بت 

همه عناصر از مجاورات قدامی حالب راست هستند و سوال پاسخ صحیحی ندارد. 

کدامیک از pole‏ زیر از زیر Intersigmoid recess‏ عبور می‌کند؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب اهواز و شیراز) 
گزینه 7 حالب چپ 
گزینه 2 اینترنتا ایلیاک چپ 
گزینه 3 کامان ایلیاک چپ 


گزینه 4 اکسترنال ایلیاک چپ 


call 


همه‌ی عناصر زیر از مجاورات قدامی کلیه‌ی چپ است بجز. (پزشکی شهر پور ۳ قطب آزاد) 


گزینه 7 پانکراس 
گزینه 2 معده 
گزینه 3 طحال 


گزینه 4 قسمت دوم دئودنوم 


نمایش پاسخ 


ee 


کزینه 1 عصب ایلیواینگوئینال ilioinguinal nerve‏ 


گزینه 2 قسمت دوم (نزولی) دئودنوم یا دوازدهه 


a5‏ 2 قوس‌های ژژنال 
گزینه 4 لوب چپ کبد 


ج‌ 


گزینه 1 ایلیواینگوینال 

گزینه 2 ساب‌کوستال 

گزینه 3 اوبتوراتور 

گزینه 4 ایلیوهایپوگاستریک 


é 


سوال 19 


گزینه 1 معده 
گزینه 2 کبد 
گزینه 3 دوازدهه 


الف 


سوال 20 


گزینه 1 بخش نزولی دوازدهه 
گزینه 2 معده 
گزینه 3 ورید اجوف تحتانی 


گزینه 4 سر پانکراس 


الف 


سطال 21 


گزینه 1 حالب 

گزینه 2 ورید کلیوی 
گزینه 3 شریان کلیوی 
گزینه 4 کالیس بزرگ 


گزینه 1 ایلیواینگوئینال 
گزینه 2 ایلیوهایپوگاستریک 
گزینه 3 ساب‌کوستال 


گزینه 4 ژنیتوفمورال 


>) 


23 Jlow 


کزینه 1 طحال 

گزینه 2 پانکراس 

گزینه 3 بخش صعودی (بخش چهارم) دوازدهه 
گزینه 4 خم کولیک چپ 


é 


Ascending colon 1 گزینه‎ 


Hepatic flexure of colon 2 گزینه‎ 


Deudenum 3 گزینه‎ 


Adrenal gland 4 گزینه‎ 


t 


Six‏ و2 


Renal artery 1 گزینه‎ 


Renal vein 2 گزینه‎ 
Pelvis 3 گزینه‎ 


Lymphatic vessels 4 گزینه‎ 


€ 


وال 20 


کزینه 1 عصب ایلیواینگوئینال ilioinguinal nerve‏ 
گزینه 2 قسمت دوم (نزولی) دئودنوم یا دوازدهه 
گزینه 3 قوس‌های ژزنال 

گزینه 4 لوب چپ MS‏ 


> 


سول 27 


گزینه 7 کبد 
گزینه 2 خم کولیک راست 
گزینه 3 دئودنوم 


گزینه 4 سر پانکراس 


>) 


گزینه 1 پانکراس 
گزینه 2 ایلتوم 

گزینه 3 کولون نزولی 
گزینه 4 طحال 


ir 


سوال 29 


سوال 30 


گزینه 1 تقاطع با مجرای دفران 

گزینه 2 تقاطع با شریان تستیکولار 
گزینه 3 تقاطع با شریان مجرای دفران 
گزینه 4 تقاطع با عصب زنیتوفمورال 


Ww 
1 


گزینه 1 بخش سوم دنودنوم 
گزینه 2 MS‏ 
گزینه 3 غده‌ی فوق کلیوی راست 


گزینه 4 ad‏ کولیک راست 


کزینه 1 ورید آزیگوس vein‏ ۸2905 


گزینه 7 مجرای سینه‌ای Thoracic duct‏ 


گزینه 3 ورید کلیوی چپ Lt. renal vein‏ 


گزینه 4 سیسترناکیلی Cysternachyli‏ 


ت 


llio-hypogastric 1 گزینه‎ 
Subcostal 2 گزینه‎ 


Genitofemoral 3 گزینه‎ 


llio-inguinal 4 گزینه‎ 


Subcostal 1 گزینه‎ 
iliohypogastric 2 گزینه‎ 
Lateral cutaneous femoris 3 گزینه‎ 


ilioinguinal 4 گزینه‎ 


گزینه 1 طحال 


گزینه 2 پانکراس 
گزینه 3 دئودنوم 


گزینه 4 معده 


گزینه 1 شریان کلیوی» > ورید کلیوی 
گزینه 2 ورید کلیوی؛ حالب» شریان کلیوی 
گزینه 3 ورید کلیوی» شریان کلیوی» حالب 
گزینه 4 حالب» شریان کلیوی. ورید کلیوی 
ج 


سطال 27 


گزینه 7 کبد (Liver)‏ 


Duodenum گزینه 2 دوازدهه‎ 
Spleen طحال‎ 3 aus 


گزینه 4 کولون بالارونده Ascending colon‏ 


€ 


سوال 38 


گزینه 1 حالب در سطح ۱2 
گزینه 2 عضله‌ی پسواس ماژور در سطح L2‏ 
ans‏ 3 حالب در سطح LB‏ 

گزینه 4 عضله‌ی پسواس ماژور در سطح L3‏ 


ج / شریان‌های تستیکولار از آئورت شکمی جدا شده و در سطح ال ۳ با حالب متقاطعند. 


گزینه 1 دوازدهه 

گزینه 2 کبد 

گزینه 3 پانکراس 

گزینه 4 عصب ایلیوهیپوگاستریک 


گزینه 1 بزرگ سیاهرگ زیرین 


گزینه 2 کبد 
گزینه 3 پانکراس 


گزینه 4 بخش دوم دوازدهه 


ج / پانکراس» طحال» معده. ژژنوم و خم کولیک چپ با سطح قدامی کلیه‌ی چپ مجاورند. 


وال 22 


کدامیک از pols‏ زیر جزء مجاورات سطح قدامی (Anterior)‏ کلیه‌ی چپ است؟ (پزشکی کلاسیک شهریور -9A‏ قطب آزاد) 


گزینه 1 معده Stomach‏ 
گزینه 2 سر پانکراس Head of Pancreas‏ 
گزینه 3 دومین بخش دئودنوم Second part of Duodenum‏ 
گزینه 4 شریان مزانتریک تحتانی Inferior mesenteric A‏ 
نمایش پاسخ 
Il‏ / کلیه‌ی چپ در قدام با احشای Crow‏ چپ بدن مجاورت دارد مثل > کولیک چپ و طحال و معده و ژژنوم. 
گزینه 1 ژژونوم Jejunum‏ 
گزینه 2 روده‌ی باریک 
گزینه 3 قسمت دوم دئودنوم 
گزینه 4 کبد 
نمایش پاسخ 
II‏ / کلیه‌ی چپ در قدام با احشای Crow‏ چپ بدن مجاورت دارد متل > کولیک چپ و طحال و معده و ژژنوم. 
سطح قدامی کلیه‌ی راست با همه‌ی عناصر زیر مجاورت دارد بجز: (دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب تبریز) 
گزینه 1 دئودنوم 
گزینه 2 کبد 
گزینه 3 کولون 
گزینه 4 پانکراس 
نمایش پاسخ 
د / کلیه‌ی راست در قدام با احشای Crow‏ راست بدن مجاورت دارد مثل خم کولیک راست 9 کبد 9 قسمت دوم دوازدهه. 


سطح خلفی کلیه‌ها با همه‌ی عضلات زیر مجاورت دارد بجز: (پزشکی کلاسیک و ریفرم شهریور ۹۸- قطب تبریز / پزشکی کلاسیک و ریفرم شهریور ۹۸- قطب شمال) 


گزینه 1 ایلیاکوس 
گزینه 72 مربع کمری 
گزینه 3 عرضی شکم 
گزینه 4 پسواس ماژور 
نمایش پاسخ 
call‏ / در خلف مجاورات کلیه‌ها کاملا یکسان است و از خارج به داخل شامل دیافراگم و پسواس و مربع کمری و عرضی شکم است. 
تمام عناصر زیر با سطح قدامی کلیه‌ی چپ مجاورت دارند. بجز: (دندان‌پزشکی و پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب تهران) 
گزینه 1 کولون 
گزینه 2 معده 
گزینه 3 دوازدهه 
گزینه 4 طحال 
نمایش پاسخ 
ج / کلیه‌ی چپ در قدام با احشای Crow‏ چپ yy‏ مجاورت دارد مثل خم کولیک چپ و طحال و معده و ژژنوم. 
کدامیک از موارد زیر از مجاورت خلفی حالب شکمی است؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب همدان / پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب همدان و مشهد) 
گزینه 1 عصب ژنیتوفمورال 
گرینه 2 شریان گونادال 
گزینه 3 شریان ایلیاک خارجی 
گزینه 4 عصب فمورال 
نمایش پاسخ 
الف / مجاورت خلفی حالب شکمی شامل عضله‌ی پسواس و عصب زنیتوفمورال است. 


کدامیک از ساختارهای زیر مستقیما در خارج کپسول رنال قرار دارد؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب اصفهان) 


گزینه 1 چربی پری‌رنال 
گزینه 2 چربی پارارنال 
کزینه 3 فاشیای رنال 
گزینه 4 فاشیای عرضی 
نمایش پاسخ 
الف / چربی پارارنال آخرین لایه از پوشش‌های aS‏ است و چربی پری‌رنال مستقیما در خارج کپسول رنال قرار دارد. 


plas‏ ساختار تشريحي زیر توسط صفاق در بر گرفته نشده است؟ (علوم‌پایه پزشکی دی 99— میان‌دوره) 
گزینه 1 ژئوژنوم 

گزینه 2 حالب 

کزینه 3 کولون سیگموئید 


گزینه 4 کولون عرضي 


ب We‏ توسط صفاق در برگرفته نشده است. 

در مورد aS‏ راست کدام گزینه زیر صحیح نیست؟ (علوم‌پایه پزشکی اسفند 99- کشوری) 
گزینه 1 عصب ايليوهايپوگاستريك در سطح خلفي آن قرار دارد. 

گزینه 2 در قطب فوقاني با دنده ۱۲ مجاور است. 


گزینه 3 ورید گونادي راست به ورید كليوي راد ت منته می‌شود. 


گزینه 4 ناف کلیه راست پایین‌تر از ناف کلیه چپ قرار گرفته است. 


ج ورید گونادی راست به ورید اجوف تحتانی می‌ریزد. 
۰ 5 اس 
فصل ۵: Wy‏ 


استخوان‌بندی لگن 
درجه سختی: آسان 
تعداد سوال: ٩‏ 
نکته؛ نکات رباط لاکونار مطالعه شود. 


Cool‏ و میزان سختی سئوالات پزشکی و دندان‌پزشکی مشابه است. 


خودازمایی 
ای سا he nls‏ ی ی رای را ار ری SD‏ ای رن est‏ 
ریفرم شهریور ۹۸- قطب آزاد) 
گزینه 1 برجستگی ایسکیال 
گزینه 2 خار ایسکیال 
گزینه 3 خار خاصره‌ی خلفی تحتانی 


نمایش پاسخ 


= 


خط انتهایی Linea terminalis‏ استخوان لگن از به هم پیوستن plas‏ ساختارها به وجود می‌آید؟ (پزشکی شهریور 98- قطب آزاد) 


arcuate line+pectineal line+pubic crest 1 گزینه‎ 
arcuate line+pectineal linetiliac crest 2 a. 55 
arcuate linetiliac crest+ pubic crest 3 «i 55 


iliac crest+ pubic crestt+pectineal line 4 گزینه‎ 


ستیغ ایلیاک و زائده‌ی کوراکوئید به ترتیب از ویژگی‌های کدامیک از استخوان‌های ذیل می‌باشند؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب مشهد) 
nie‏ 1 هیپ- اسکاپولا 
گزینه 2 هیپ- اولنا 
گزینه 3 اسکاپولا- Lgl‏ 


لف 
در مورد رباط لاکونار کدام گزینه‌ی زیر غلط است؟ (پزشکی شهریر 90- قطب مشهد) 
کزینه 1 تا برجستگی ایلیوپکتینگال (Iliopecteineal Eminence)‏ کشیده شده است. 
گزینه 2 از bly‏ اینگوینال در نزدیک محل اتصال ay‏ تکمه‌ی پوبیس منشاً می‌گیرد. 
گزینه 3 ay‏ خط پکتن پوبیس (Pecten pubis)‏ متصل می‌شود. 
کررده 4 حد داخلی حلقه‌ی فمورال را تشکیل می‌دهد. 


20 
در مقایسه لگن مرد و زن اندازه‌ی تمامی موارد زیر در زن بزرگ‌تر است بجز: (پزشکی شهریور ۹۵- قطب کرمان) 
کزینه 1 Subpubic Angle (Pubic Arch)‏ 
کرینه 2 قطر عرضی تنگه‌ی فوقانی لگن کوچک 
35« 2 قطر استابولوم 
گزینه 4 قطر Sob‏ (قدامی- خلفی) تنگه‌ی تحتانی لگن کوچک 


Cv 


در انقباض دیافراگم لگنی انجام همه‌ی اعمال زیر نقش دارد بجز: (پزشکی شهریور ۹۷- قطب اصفهان) 


elas‏ گزینه بر روی سطح خارجی (External)‏ استخوان لگن مشاهده می‌گردد؟ (پزشکی اسفند -٩۷‏ قطب شیراز) 


8 


کزینه 1 سطح لگنی (Pelvic Surface)‏ 


گزینه 2 سطح سرینی (Gluteal Surface)‏ 
گزینه 3 سطح خاجی (Sacral Surface)‏ 


گزینه 4 حفره‌ی تهی‌گاهی (Iliac fossa)‏ 
ب / سطح گلوتئال بر روی استخوان لگن محل اتصال عضلات گلوتئال بوده و خارجی است. 


کدامیک از رباطهای زیر مرتبط با عضله‌ی مایل خارجی شکم است؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب همدان) 


> / رباط لاکونار توسط bly‏ اینگویینال ایجاد شده که خود توسط آپونوروز عضله‌ی مایل خارجی تشکیل می‌شود. 


استخوان ایلیوم در تشکیل کدامیک از کناره‌های استخوان هیپ مشارکت نمی‌کند؟ (دندان‌پزشکی و پزشکی کلاسیک و ریفرم شهریور ۹۸- مشترک کشوری) 
گزینه 1 تحتانی 
گزینه 2 داخلی 
گزینه 3 خلفی 
گزینه 4 فوقانی 
25 
Glee Uta pa lS Fal‏ هب y gsc ely gad Basa‏ نگیو ها مشود 


عروق و اعصاب لگن 
درجه سختی: متوسط 
تعداد سوال: ۲۲ 
tan‏ قرالختهای شریان SUL‏ داخلی به دقت مطالعه dig‏ 


Cool‏ و میزان سختی سئوالات پزشکی و دندان‌پزشکی مشابه است. 


خودازمایی 
ای شاهای بر ار نی فا شرا ای ال ایس رس اس a‏ فص راد برش تور 
گزینه 1 JUS)‏ میانی 
گزینه 2 ایلیولومبار 
گزینه 3 ساکرال خارجی 
گزینه 4 گلوتال فوقانی 


val 


تمام شریان‌های زیر شاخه‌های شریان ایلیاک داخلی هستند بجز: (پزشکی شهریور ۹۵- مشترک کشوری / پزشکی شهریور 90- قطب اصفهان) 


گزینه 1 شریان رحمی 
گزینه 2 شریان پودندال داخلی 
گزینه 3 شریان تخمدانی 
گزینه 4 شریان واژینال 
نمایش پاسخ 

۹ 

کدامیک از شاخه‌های ad‏ خلفی شریان ایلیاک داخلی است؟ (پزشکی شهریور 90- قطب آزاد) 
گزینه 1 obturator‏ 
گزینه 2 inf.vesical‏ 
گزینه 3 internal pudendal‏ 


ilio lumbar 4 گزینه‎ 


=) 


گزینه 1 شاخه‌ی کوچک‌تر ایلیاک مشترک است. 

گزینه 2 جلوی تخمدان قرار دارد. 

گزینه 3 قطر آن بعد از تولد کاهش hye‏ 

گزینه 4 از مقابل مفصل ساکرو ایلیاک شروع می‌شود. 


سل ۵ 


گزینه 1 شریان تخمدانی 
گزینه 2 شریان مزانتریک تحتانی 
گزینه 3 شریان ساکرال میانی 


گزینه 4 شریان رحمی 


> 


illo 


internal Pudendal 1 گزینه‎ 
Ovarian 2 گزینه‎ 
superior gluteal 3 a. 55 


uterine 4 گزینه‎ 


Ww 
1 


سین 3 


گزینه 1 جلوی آئورت 


گزینه 2 طرفین آئورت 


سل 9 


Inferior Gluteal 1 گزینه‎ 


lliolumbar 2 گزینه‎ 
Superior Gluteal 3 گزینه‎ 


Lateral Sacral 4 گزینه‎ 


الف 


گزینه 1 78-79 


گزینه 2 ۲10-711 
گزینه 3 ۲12-11 
گزینه 4 2-13] 


>) 


سطلال 11 


Femoral 1 گزینه‎ 
Obturator 2 گزینه‎ 
Pudendal 3 گزینه‎ 


GenitoFemoral 4 گزینه‎ 


ج 


سوال 13 


گزینه 1 عمقی پنیس 

ترنه 2 عمقی پشتی پنیس 
گزینه 3 پیشابراهی 

گزینه 4 پودندال داخلی 


الف 


سوال 14 


35 9 عصب ایلیواینگوثینال 


گزینه 4 پرینه آل 


سوال 15 


گزینه 1 ساب‌کوستال 

گزینه 2 ایلیو هایپوگاستریک 
گزینه 3 ایلیواینگوینال 

گزینه 4 اوبتراتور 


ت 


200" 
شریان‌های اصلی پنیس/ کلیتوریس, از کدام شریان منشعب می‌شوند؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب تهران و کرمان) 
گزینه 1 Inferior Mesenteric‏ 
External ۱۱۱۵0 2 ai 55‏ 
گزینه 3 Median Sacral‏ 


Internal Pudendal 4 گزینه‎ 


سوال 19 


شریان رحمی (uterine A)‏ در لگن با کدامیک از ساختارهای زیر تقاطع می‌کند؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب آزاد) 


(Ureter) کزینه 1 حالب‎ 
(Sup. Rectal A) فوقانی‎ JUS, کزینه 2 شریان‎ 
(Uterine tube) لوله‌ی رحمی‎ 3 aus 


کزینه 4 عصب اوبتوراتور (Obturator N)‏ 


call‏ / ظاهر اولیه سوال GLE‏ سخته اما کافیه یکم دقت کنی. شریان ایلیاک داخلی میاد تو حفره‌ی لگن و شاخه‌هاش جدا میشن. شریان رحمی هم به صورت عرضی میاد 
تا برسه ay‏ رحم. حالب هم که از UL‏ میاد از حفره‌ی لگن و JUS‏ رحم رد ميشه تا برسه ay‏ مثانه که اون پایینه. واضحه Lyl aS‏ متقاطع میشن. اینجوری فک ay YS‏ سوالا دکتر. 


شریان ایلیاک داخلی در خون‌رسانی ay‏ کدام ساختار زیر نقش ندارد؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب شیراز) 


گزینه 1 کیسه‌ی منوی Seminal vesicle‏ 
گزینه 2 پروستات Prostate‏ 
گزینه 3 مثانه Urinary bladder‏ 


Testis aay 4 گزینه‎ 


yl pi / >‏ تمام احشای لگنی از SUL!‏ داخلی است بجز غدد جنسی. 


سطال 21 


کدام‌یک مهمترین عصب پرینه محسوب می‌شود؟ (علوم‌پایه پزشکی خرداد ۱۴۰۰- میان‌دوره کشوری) 


) 


گزینه 3 عصب ژنیتوفمورال 
گررنه 4 عصب ایلیواینگوئینال 


PDD, سول‎ 


گزینه 4 اورترال 


ج شریان رکتال میانی از شریان پودندال داخلی منشا نمی‌گیرد. 


نکته: عضلات دیافراگم لگنی پرتکرار هستند. 


Cool‏ و میزان سختی سئوالات پزشکی و دندان‌پزشکی مشابه است. 


خودازمایی 


کدامیک از عضلات زیر به جسم پرینه‌ای perineal body‏ اتصال ندارد؟ (پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب آزاد) 


گزینه 1 پرینه‌ای عرضی Bae‏ 
گزینه 2 کوکسیژیوس 
گزینه 3 اسفنکتر خارجی مقعد 


کزینه 4 بولبواسپونژیوسوس 


تب 


کای با اس فا سای و رت و cr‏ فص ار رت اس و 
گزینه 1 اسفنکتر اورتره 
گزینه 2 عضله‌ی عرضی پرینه‌ی Boe‏ 
گزینه 3 غدد وستیبولار بزرگ 


گزینه 4 غدد بولبواورترال 


é 
مشترک کشوری)‎ -AF قرار دارد؟ (پزشکی شهریور‎ (Deep Perineal Pouch) کدامیک از عناصر زیر در فضای پرین ه آل عمقی‎ 
Bulbospongiosus 1 گزینه‎ 
Urethral sphincter 2 گزینه‎ 
Ischio cavernosus 3 گزینه‎ 


Bulb of penis 4 گزینه‎ 


r=) 
قطب تهران‎ -٩۳ کدامیک از ساختارهای زیر در فضای پرینه ال عمقی قرار دارد؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب آزاد / پزشکی اسفند ۹۵- مشترک کشوری / پزشکی شهریور‎ 
و مشهد / پزشکی شهریور ۹۷- قطب زنجان)‎ 
bulbourethral gland 1 گزینه‎ 
clitoris 2 گزینه‎ 
crura of penis 3 گزینه‎ 


bulbs of vestibule 4 گزینه‎ 


الف 
ales‏ ال AS Tees‏ تا (Vee eI) ea Geo Ger ois‏ 
گزینه 1 فاسیای آنال 
گزینه 2 فاسیای AS‏ 
گزینه 3 غشای پرینه 


گزینه 4 غشای ابتوراتور 


= 


کدامیک در فضای پرینه آل سطحی قرار ندارد؟ (پزشکی شهریور -٩۴‏ قطب تبریز/ پزشکی شهریور ۹۵- قطب تهران) 


Bulbourethral glands 1 گزینه‎ 


Greater vestibular gland 2 گزینه‎ 
Ischiocavernosus M 3 گزینه‎ 


Bulb of penis & vestibule 4 گزینه‎ 


لف 


BEV.)‏ بارتولن از محتویات کدامیک از فضاهای زیر است؟ (پزشکی اسفند -UF‏ قطب زنجان) 


گزینه 1 پرینه آل عمقی 
گزینه 2 پرینهآل سطحی 
گزینه 3 ischiorectal‏ 


pelvirectal 4 گزینه‎ 


Gao‏ موارد زیر در فضای پرینه آل سطحی می‌باشند. بجز: (پزشکی شهریور ۹۵- قطب شمال) 


گزینه 3 عضله‌ی ایسکیو کاورنوزوس 


ىا 


کدامیک از ساختارهای زیر در فضای پرینه‌ی سطحی قرار دارد؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب مشهد) 


گزینه 1 غدد بولبو یورترال 

گزینه 2 عضلات ایسکیو کاورنوزوس 

گزینه 3 پخش پرده‌ای پیشابراه 

گزینه 4 عضله‌ی اسفنکتر خارجی پیشابراه 


سوال 10 


کزینه 1 کانال پودندال روی جدار خارجی آن است 
گزینه 2 حاوی JUS) Bare‏ میانی است 
کزینه 3 اسفنکتر داخلی مقعد در جدار داخلی آن قرار دارد 


گزینه 4 عضله‌ی لواتور آنی در جدار خارجی آن است 


سوال 11 


همه‌ی موارد زیر از محتویات فضای پرینه آل سطحی در مرد می‌باشند sos)‏ (پزشکی شهر یور ۹4۵ قطب همدان) 


گزینه 1 ستون‌های پنیس 
گزینه 2 بولب پنیس 
گزینه 3 عضله‌ی بولبواسپونژیوسوس 


گزینه 4 غدد کوپر 


(Pde 


Gap CIEE OP Nein سر ال ات ی رس‎ pve INS تس‎ Ie از‎ WS ce 
گزینه 1 دیافراگم اوروژنیتال‎ 

گزینه 2 عضله‌ی اوبتراتور داخلی 

گزینه 3 دیافراگم لگنی 


گزینه 4 صفاق جداری 


۹ 

همه‌ی بخش‌های زیر جزء عضله‌ی بالابرنده‌ی مقعد (Levator ani)‏ است. بچز: (پزشکی اسفند -AF‏ قطب زنجان / پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب اهواز / پزشکی شهریور 

۶ قطب آزاد) 
گزینه 1 Coccygeus‏ 
گزینه 2 lliococcygeus‏ 
گزینه 3 Pubococcygeus‏ 
گزینه 4 Puborectalis‏ 
نمایش پاسخ 

الف 

کف و سقف فضای پرینه آل سطحی به ترتیب از Oe‏ ساختارهایی تشکیل شده‌اند؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب اهواز) 
کزینه 1 غشای پرینه آل- فاسیای آنال 
کرینه 2 غشای ابتوراتور- فاسیای کولس 


کزینه 3 فاسیای کولس- غشای پرینه آل 
کزینه 4 فاسیای آنال- فاسیای اسکارپا 


E 


کدامیک از موارد زیر در فضای پرینه‌ی سطحی قرار دارد؟ (پزشکی اسفند -٩۳‏ قطب تبریز) 


bulbourethral gland 1 گزینه‎ 
external urethral sphincter 2 گزینه‎ 
great vestibular gland 3 گزینه‎ 


deep transverse perineal muscle 4 a: 55 


é 


16 less 


در مورد فضای سطحی پرینه‌ی Superficial Perineal Space‏ تمام موارد زیر صحیح است بجز: (پزشکی اسفند -٩۳‏ قطب کرمان) 


گزینه 1 در Vb‏ به Perineal membrane‏ محدود می‌شود 


کزینه 3 bulb of penis‏ از محتویات آن است 
گزینه 4 Bulbourethral Gland‏ از محتویات آن است 

نمایش پاسخ 
۵ 


کدامیک از موارد زیر در جدار خارجی حفره‌ی ایسکیورکتال قرار دارد؟ (پزشکی شهریور -AF‏ قطب کرمان) 
گزینه 1 عضله‌ی ۱6۷۵10۲ 
گزینه 2 عضله‌ی Obtoratorius Externus‏ 
گزینه 3 Anal Canal‏ 
کزینه 4 Pudendal Canal‏ 
نمایش پاسخ 
> 


دیواره‌ی داخلی حفره‌ی ایسکیورکتال (ایسکیوآنال ) با کدامیک از گزینه‌های زیر مطابقت دارد؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب اهواز) 
کزینه 1 شیب عضله‌ی بالابرنده‌ی مقعد و کانال مقعدی 
گزینه 3 بخش تحتانی عضله‌ی اپتراتور داخلی 


گزینه 4 بخش تحتانی عضله‌ی اپتراتور خارجی 


Deep artery of penis 1 گزینه‎ 
Artery of bulb of penis 2 گزینه‎ 
Deep dorsal vein of penis 3 گزینه‎ 


Urethral artery 4 گزینه‎ 


é 


گزینه 1 پیشابراه 
گزینه 2 واژن 
گزینه 3 مجاری غدد بولبویورترال 


گزین» 4 مجاری غدد وستیبولار بزرگ 


د‌ 


گزینه 1 عضله‌ی اسفنکتر پیشابراه 
گزینه 2 پیشابراه غشایی 


گزینه 4 غدد بولبواورترال 


>) 


2 Mee 


گزینه 1 ایلیاکوس 
گزینه 2 پسواس ماژور 
گرینه 3 ابتوراتور داخلی 


گزینه 4 مستقیم شکمی 


ج 


سوال 23 


گزینه 1 پوبو رکتالیس 
گزینه 2 اسفنگتر واژن 
گرینه 9 ابتوراتور داخلی 
گزینه 4 ایلیوکوکسیژئوس 


ج 


سوال 24 


گزینه 7 پوبوکوکسیژئوس 
گزینه 2 پوبو رکتالیس 
گزینه 3 ایلئوکوکسیژئوس 
گزینه 4 کوکسیژتوس 


> 


عمیق‌ترین بن‌بست در ناحیه‌ی اینفراکولیک در زنان کدام است؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب آزاد) 
کزینه 1 رکتووزیکال 

گزینه 2 وزیکواوترین 

گزینه 3 رکتواوترین (بن‌بست دوگلاس) 


گزینه 4 رتزیوس 


۹ 
همه‌ی ساختارهای زیر در Glad‏ پرینه آل عمقی موّنث وجود دارد بجز: (پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب اصفهان) 
گزینه 1 Vagina‏ 
گزینه 2 Internal pudendal vessels‏ 
گزینه 3 Urethra‏ 


Posterior labial nerve 4 گزینه‎ 


> 


تمام ساختمان‌های زیر در فضای پرینه‌ی عمقی (Deep Prineal Pouch)‏ قرار دارند. بجز: (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب شیراز) 
گزینه 1 اسفنگر خارجی مجرای ادراری (Sphincter urethra)‏ 


گزینه 3 غده‌ی بولبو اورترال (Bulhourethral gland)‏ 


od 


در تشکیل حلقه‌ی آنورکتال همه‌ی عناصر زیر شرکت می‌کنند. بجز: (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب تبریز) 
گزینه 1 Deep part of Ext. sphincter ani‏ 
گزینه 2 .Puborectalic M‏ 
گزینه 3 Int. sphincter ani‏ 


Superficial part of Ext. sphincter ani 4 گزینه‎ 


=) 


کدامیک از ساختمان‌های زیر با سطح جلویی رکتوم در مرد مجاورت دارد؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب شیراز) 
گزینه 2 شریان ابتوراتور 


گزینه 3 عضله‌ی پیریفورمیس 
گزینه 4 شبکه‌ی ساکرال 


الف 
دیواره‌ی خارجی حفره‌ی ایسکیورکتال (ایسکیوآنال) با کدامیک از گزینه‌های زیر مطابقت دارد؟ (پزشکی شهریور 97- قطب اهواز / پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب 
اهواز) 

گزینه 7 عضله‌ی بالابرنده‌ی مقعد 

کزینه 2 بخش تحتانی عضله‌ی اوبتوراتور داخلی 

گزینه 3 بخش فوقانی عضله‌ی اوبتوراتور خارجی 


گزینه 4 بخش تحتانی عضله‌ی اوبتوراتور خارجی 


plas‏ گزینه کف فضای پرینه آل سطحی را تشکیل می‌دهد؟ (پزشکی شهریور -9F‏ قطب تهران) 
گزینه 1 Colle’s fascia‏ 
گزینه 2 Camper's fascia‏ 
گزینه 3 Pelvic diaphragm‏ 
گزینه 4 Perineal membrane‏ 

نمایش پاسخ 
الف 


کدامیک از عناصر تشریحی زیر در فضای پرینهآل عمقی قرار دارد؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب شمال» اصفهان و کرمان) 


گزینه 1 DIE‏ کوپر 
گزینه 2 غدد بارتولن 
گزینه 3 بولب پنیس 


گزینه 4 ستون‌های پنیس 


val 


وال 39 


خلفی‌ترین عضله‌ی دیافراگم لگنی کدام است؟ (پزشکی اسفند -9F‏ قطب تبریز) 


گزینه 1 پری فورمیس 
گزینه 2 کوکسیژئوس 
ai 55‏ 3 پوبورکتالیس 
گزینه 4 ایلیوکوکسیژتوس 


a 


0 


همه‌ی عناصر زیر غشای Perineal‏ را سوراخ می‌کنند بجز: (پزشکی اسفند ۹۶- قطب زنجان) 


گزینه 1 ورید پشتی عمقی پنیس 
گزینه 7 مجرای غده‌ی HOS‏ 
گزینه 3 عصب پشتی پنیس 


گزینه 4 شریان پودندال داخلی 


val 


کدامیک از عضلات زير به جسم پرینه‌ای (Perineal body)‏ متصل نمی‌شود؟ (پزشکی اسفند -9F‏ قطب شیراز و همدان) 
گزینه 1 Bulbospongiosus‏ 

Ischiocavernosus 2 گزینه‎ 

Superficial transverse perineal 3 گزینه‎ 


Deep transverse perineal 4 گزینه‎ 


— 


در تشکیل حلقه‌ی آنورکتال (Anorectal ring)‏ عضلات کدام گزینه شرکت دارند؟ (پزشکی اسفند -9F‏ قطب آزاد) 
کزینه 1 عضله‌ی پوبوواژینالس+ اسفنکتر داخلی مجرای مقعدی 
گزینه 2 عضله‌ی پوبورکتالیس+ بخش عمقی اسفنکتر خارجی مجرای مقعدی 
گزینه 3 عضله‌ی پوبورکتالیس+ اسفنکتر داخلی مجرای مقعدی 
گزینه 4 بخش سطحی اسفنکتر خارجی+ اسفنکتر داخلی مجرای مقعدی 


a 


0 


همه‌ی موارد زیر در ضخامت دیافراگم اوروژنیتال جنس مذکر قرار دارند» بجز: (پزشکی شهریور ۹۵- قطب اصفهان) 


گزینه 4 غدد بولبواورترال 


E 


گزینه 1 کانال پودندال روی جدار خارجی آن است 
گزینه 72 حاوی Gare‏ رکتال میانی است 
کزینه 3 اسفنکتر داخلی مقعد در جدار داخلی آن قرار دارد 


)= 
همه‌ی عناصر زیر در تشکیل جسم پرینه آل perineal body‏ شرکت دارند بجز: (پزشکی شهریور -9V‏ قطب آزاد) 
گزینه 1 عضله‌ی ترانسورسوس پرینه‌ای سطحی Superfiscial transversus peinei.m‏ 
گزینه 2 عضله‌ی ترانسورسوس پرینه‌ای سطحی Deep transversus peinei.M‏ 
گزینه 3 عضله‌ی بولبواسپونژیوسوس 8۱۱00500۳10515 
کزینه 4 اسفنکتر داخلی کانال Internal anal sphincter JLT‏ 


نمایش پاسخ 


a 
قطب زنجان)‎ -AV کدامیک جزء محتویات فضای پرینه آل عمقی در مرد است؟ (پزشکی شهریور‎ 
گزینه 7 پیشابراه پروستاتیک‎ 


گزینه 2 ستون‌های پنیس 


گزینه 3 غدد Bulbourethral‏ 


گزینه 4 بولب بنیس 


۹ 
همه‌ی موارد زیر جزء بخش‌های عضله‌ی ani‏ ۱6۷۵107 محسوب می‌شود. بجز: (پزشکی شهریور ۹۷- قطب زنجان) 
گزینه 1 pubovaginalis‏ 
گزینه 2 pubococcygeus‏ 
گزینه 3 puborectalis‏ 


ischiococcygeus 4 گزینه‎ 


=) 


توا 22 


همه‌ی عناصر زیر در فضای پرینه آل سطحی قرار دارند. بجز: (پزشکی شهریور -٩۷‏ قطب شمال) 


گزینه 1 عضله‌ی بولبواسپونژیوسوس 
گزینه 72 عضله‌ی ایسکیوکاورنوسوس 
گزینه 3 عضله‌ی ترنسورس پرینه‌ی سطحی 
گزینه 4 اسفنکتر پورترا 
تمایش qa‏ 
> 


کانال پودندال Pudendal Canal‏ در کدامیک از فضاهای زير قرار گرفته است؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب شیراز) 


Deep perineal space (pouch) 1 کزینه‎ 


Superficial perineal space (pouch) 2 گزینه‎ 


Urogenital diaphragm 3 گزینه‎ 
Ischio-rectal fossa 4 گزینه‎ 

نمایش پاسخ 
اد 


در مورد حفره‌ی ایسکیو رکتال کدام مورد زیر صحیح است؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب مشهد) 
گزینه 2 سقف آن را صفاق می‌سازد. 
گزینه 3 مجرای پودندال (الکوک) در جدار خارجی آن واقع است. 


گزینه 4 عضله‌ی اوبتوراتور خارجی در جدار خارجی آن واقع است. 


a 


کدامیک از ساختارهای زیر در مردان در فضای پرینهآل سطحی قرار دارد؟ (پزشکی اسفند -9V‏ قطب آزاد) 


گزینه 1 عضله‌ی اسفنکتر اورتره -sphincter urethrae M‏ 
گزینه 2 عضله‌ی بولبواسپونژیوس M‏ ۵۱۱۱۵0900۳091055 
گزینه 3 Gore‏ بولبو اورترال کوپر Bulbourethral gland of Cooper‏ 
گزینه 4 عصب پشتی dorsal N. of penis CJT‏ 
نمایش پاسخ 
ب / فضای پرینه‌ای سطحی شامل: بولب پنیس یا کلیتوریس و عضله‌ی پوشاننده آن یعنی بولبواسپونژیوس ستون‌های پنیس يا کلیتوریس و عضله‌ی پوشاننده آن یعنی 
ایسکیوکاورنوس» عضله‌ی ترنسورس (slain ys‏ سطحی. شاخه‌های عصب پودندال و شریان پودندال داخلی. پیشابراه و واژن (که در هر دو فضای پرینه‌ای هستند) DIE‏ 
وستیبولار بزرگ یا بارتولن در زن (معادل غدد بولبواورترال- ترشحات آن به واژن تخلیه می‌شود) و مجرای Gore‏ بولبواورترال در مرد. 


همه‌ی عضلات زیر a‏ جسم پرینئال متصل می‌شوند. بچز: (پزشکی اسفند -٩۷‏ قطب اصفهان. تهران و کرمان / پزشکی شهریور ۹۷- قطب شهید بهشتی) 
گزینه 1 Bulbospongiosus‏ 
گزینه 2 Pubovaginalis‏ 
گزینه 3 Ischiocavernosus‏ 
گزینه 4 Deep transverse perineal‏ 
نمایش پاسخ 
ج / تمام عضلات پرینه سطحی و Roc‏ بجزایسکیو کاورنوس به جسم پرینه‌ای متصل‌اند. 


7 


حد تحتانی فضای پرینتال عمقی کدام گزینه است؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب زنجان) 


گزینه 1 فاسیای کولز 
گزینه 2 غشاء پرینه 
گزینه 3 فاسیای فوقانی دیافراگم اروژنیتال 
گزینه 4 فاسیای اسکارپا 
نمایش پاسخ 
ب / کف فضای پرینه‌ای Roc‏ همون سقف فضای پرینه‌ای سطحیه که غشای پرینه اونو تشکیل داده و خلاص. 


کدامیک از گزینه‌های زیر در فضای پرینه‌ی سطحی دیده می‌شود؟ (پزشکی ریفرم شهریور -9A‏ قطب آزاد) 


گزینه 1 عضله‌ی بولبو اسپونژیوسوس 500۳0910515 Bulbo‏ 
گزینه 2 عضله‌ی بولبو اسپونژیوسوس 500۳0910515 Bulbo‏ 
گزینه 3 شریان پودندال داخلی Internal pudendal Artery‏ 
گزینه 4 عصب پشتی پنیس Dorsal Nerve of the Penis‏ 
نمایش پاسخ 
al‏ / در فضای پرینه‌ی سطحی این عناصر را می‌بینیم: بولب پنیس یا کلیتوریس- عضله‌ی بولبواسپونژیوس- ستون‌های پنیس يا کلیتوریس و عضله‌ی ایسکیوکاورنوس- 
عضله‌ی ترنسورس پرینه‌ای سطحی- شاخه‌های عصب پودندال و شریان پودندال داخلی- پیشابراه و jlo‏ و غدد بارتولن و مجرای غده‌ی بولبواورترال 


کدامیک از عناصر زیر از محتویات مجرای مغبنی inguinal canal‏ نیست؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب آزاد) 


گزینه 1 bby‏ گرد رحمی در زنان 


گزینه 2 طناب اسپرماتیک در مردان 
کرینه 9 عصب ایلیواینگوینال 
گزینه 4 عصب اپی‌گاستریک تحتانی 
نمایش پاسخ 
> / محتوای کانال اینگوینال در جنس مذکر lb‏ اسپرماتیک و در جنس مونث bly‏ گرد رحمی 9 شاخه‌ی ژنتال عصب ژنیتوفمورال است. 
plas‏ عضله‌ی زیر در فضای پرینئال عمقی قرار دارد؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب آزاد) 
گزینه 1 اسفنکتر اورتره Sphincter urethrae M‏ 
کزینه 2 بولیو آسیپونژیوسوس spongiosus‏ 8۱00 
گزینه 3 ایسکیو کاورتوسوس -Ischiocov ernusus M‏ 
گزینه 4 پریمال عرضی سطحی Superficial transverse perineal M‏ 
نمایش پاسخ 
الف / در فضای پرینه‌ی عمقی این polis‏ را می‌بینیم: عضلات پرینه‌ای عمقی و اسفنکتر خارجی پیشابراه- شریان عمقی پنیس يا کلیتوریس- عصب پشتی پنیس یا 
کلینوریس- پیشابراه- واژن و غدد بولبواورترال 


کدامیک از عناصر زیر در فضای بن‌بست پرینه JT‏ عمقی در زنان قرار دارد؟ (پزشکی کلاسیک و ریفرم شهریور ۹۸- قطب تبریز) 


گزینه 1 عضله‌ی ایسکیو کاورنوسوس 
گزینه 2 عضله‌ی بولبو اسپونژیوسوس 
گزینه 3 ستون‌های کلیتوریس 
کزینه 4 بخش پروگزیمال اورترا 
نمایش پاسخ 
د/در فضای پرینه‌ی Roe‏ این عناصر را می‌بینیم: عضلات پرینه‌ای Roc‏ و اسفنکتر خارجی پیشابراه- yh pi‏ عمقی پنیس یا کلیتوریس- عصب پشتی پنیس یا 
کلینوریس- پیشابراه- واژن و غدد بولبواورترال 


همه‌ی موارد زیر از محتویات فضای پرینه‌ی سطحی مردانه است. بجز: (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب زنجان) 


گزینه 7 عضله‌ی بولبو اسپونژیوس 
ai, js‏ 2 عضله‌ی ایسکیوکلورنوس 
کوب روت ادلی 
گزینه 4 غدد بولبو اورترال 
نمایش پاسخ 
د/در فضای پرینه‌ی سطحی این عناصر را می‌بینیم: بولب پنیس b‏ کلیتوریس- عضله‌ی بولبواسپونژیوس- ستون‌های پنیس یا کلیتوریس و عضله‌ی ایسکیوکاورنوس- 
عضله‌ی ترنسورس پرینه‌الی سطحی- شاخه‌های عصب پودندال و شریان پودندال داخلی- پیشابراه و واژن و غدد بارتولن و مجرای Gore‏ بولبواورترال 


همه‌ی گزینه‌های زیر در تشکیل دیافراگم لگنی مشارکت دارند. بجز: (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب زنجان) 


گزینه 1 ایلیوکوکسیژتوس 
گزینه 2 ایلیوسواس 
کزینه 3 پوبوکوکسیژئوس 
گزینه 4 پوبوکوکسیژئوس 
تمایش پاسخ 
ب / دیافراگم لگنی از aw‏ عضله‌ی ایلیوکوکسیژئوس و پوبوکوکسیژئوس و ایسکیوکوکسیژئوس تشکیل شده است 


کدامیک از عضلات زیر ay‏ جسم پرینه اتصال ندارد؟ (پزشکی شهریور 99- کشوری) 


گزینه 1 ایسکیوکاورنوسوس 
کزینه 2 اسفنکتر خارجی مقعد 
گزینه 3 لوآتور آنی 
گزینه 4 پرینه ای عرضی سطحی 
نمایش پاسخ 
all‏ / عضله ایسکیوکاورنوسوس از ایسکیال توبروزیتی مبدا گرفته و dy‏ پنیس متصل می‌شود. 


کدام‌یک از عضلات زیر a‏ هنگام دفع (defecation)‏ منقبض مي‌شود؟ (علوم‌پایه پزشکی دی 99— میان‌دوره) 


کررنه ‏ عضله مایل داخلي شکم 
گزینه 2 عضله پوبورکتالیس 
گریده 2 اسفنکتر داخلي مقعد 
گرینه 4 اسفنکتر خارجي مقعد 


call‏ عضله مایل داخلی شکم ay‏ هنگام دفع منقبض می‌شود. 


تعداد سوال: ۳۸ 


نکته: لایه‌های کیسه aay‏ و مجاورات پروستات اهمیت دارند. 


اهمیت و میزان سختی سئوالات پزشکی و دندان‌پزشکی مشابه است. 


i) ال‎ 


کزینه 1 رس (Apex)‏ 


کزینه 2 قاعده (Base)‏ 
گزینه 3 گردن (Neck)‏ 
کزینه 4 مثلث (trigone)‏ 


= 


سول 2 


گزینه 1 لایه‌ی چربی کمپر 
گزینه 2 لایه‌های تونیکا واژینالیس 
یه dial‏ ییاسک داخلی 


گزینه 4 عضله‌ی کرماستر 


الف 


گزینه 1 شریان تستیکولار 

گزینه 2 شبکه‌ی پمپینیفورم 

گزینه 3 شاخه‌ی ژنیتال عصب نیتوفمورال 
گزینه 4 عصب ایلیواینگوینال 


angst‏ و فان ترا عفن 


val 


پروستات در عقب با plas‏ ساختار مجاورت دارد؟ (پزشکی اسفند -4٩۴‏ قطب اصفهان) 


گزینه 1 مجرای دفران 
گزینه 2 کیسه‌های منوی 
گزینه 3 آمپول رکتوم 
کزینه 4 کولون سیگموئید 
نمایش پاسخ 
E‏ 


لنف بیضه‌ها به کدامیک از عقده‌های زیر تخلیه می‌شود؟ (پزشکی شهریور 4۵- قطب اهواز) 
گزینه 1 SUI‏ داخلی 

گزینه 2 اینگوتیال سظعی 

گزینه 3 ایلیاک خارجی 


گزینه 4 آتورتیک خارجی در سطح مهره‌های کمری 


> 
در دیواره‌ی کیسه‌ی بیضه. فاسیای اسپرماتیک داخلی «(Internal spermatic fascia)‏ امتداد کدامیک از لایه‌های دیواره‌ی شکم است؟ (پزشکی شهریور 90- قطب تهران 
/ پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب آزاد) 
گزینه 1 صفاق جداری Parietal layer of peritoneum‏ 
گزینه 2 عضله‌ی مایل داخل شکم Internal oblique muscle‏ 
گزینه 3 عضله‌ی مایل خارجی شکم Internal oblique muscle‏ 
گزینه 4 فاسیای عرضی Fascia transversalis‏ 


نمایش پاسخ 


=] 


فاسیای و عضله‌ی کرماستری 29290 در دیواره‌ی GLb‏ اسپرماتیک از کدامیک از عضلات شکمی منشاً می‌گیرند؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب شمال) 
گزینه 1 مایل داخلی 
گزینه 2 مایل خارجی 


val 


در صورت صدمه به کدام عصب زیر حس ناحیه‌ی Glans of penls‏ از بین می‌رود؟ (پزشکی شهریور -٩۴‏ قطب شیراز) 
گزینه 1 Genitogemoral‏ 
گزینه 2 Dorsal nerve of the penis‏ 
llioinguinal 3 «255‏ 


Posterior cutaneous nerve of the thigh 4 گزینه‎ 


= 


Ties 


پروستات با تمام ساختمان‌های زیر مجاورت دارد. بحز: (پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب شیراز) 


Perineal body 1 گزینه‎ 


Rectum 2 گزینه‎ 


Levator ani 3 گزینه‎ 
Urogenital diaphragm 4 گزینه‎ 


نمایش پاسخ 
call‏ 


پروستات در کجا قرار دارد؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۵- قطب شیراز) 
گزینه 3 در قاعده‌ی متانه 


گزینه 4 در زیر گردن مثانه 


ra 
تمامی عناصر تشریحی زیر از مجاورات قاعده‌ی مثانه در جنس مذکر است بچز: (پزشکی اسفند ۹۵- قطب تبریز / پزشکی اسفند ۹۷- قطب شمال)‎ 
گزینه 1 پروستات‎ 
گزینه 2 سمینال وزیکول‎ 
گزینه 3 آورتر‎ 


گزینه 4 آمپول دفران 


val 


غده‌ی پروستات با تمام ساختمان‌های زیر مجاورت دارد. بجز. (پزشکی اسفند -4٩۵‏ قطب شیراز) 
گزینه 1 Symphesis publis‏ 
گزینه 2 Seminal vesicle‏ 
گزینه 3 Urogenital diaphragm‏ 
گزینه 4 Bladder‏ 


نمایش پاسخ 


= 


کدامیک از لوب‌های پروستات در پشت پیشابراه و در GUL‏ مجاری انزالی قرار دارد؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب اصفهان) 
گزینه 1 قدامی 
گزینه 2 میانی 
گزینه 3 خلفی 
گزینه 4 طرفی 


> 


plas‏ عبارت صحیح است؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب آزاد) 
گزینه 1 عضله‌ی دارتوس در اسکروتوم (کیسه‌ی بیضه) امتداد فاسیای اسکارپا در شکم است. 
گزینه 2 Glas‏ پرینه‌آل در Gul‏ فضا یا بن‌بست lay‏ سطحی در مرد است. 
گزینه 3 غدد بولبویورترال کوپر جزء محتویات Lad‏ یا بن‌بست پرینه آل سطحی در مرد است. 
گزینه 4 عضله‌ی اسفنکتر خارجی يا ارادی پیشابراه در LAS‏ یا بن‌بست پرینهآل عمقی قرار دارد. 


الف و د 


0 


در تصویر زیر CT)‏ آگزیال لگن) plas‏ ساختمان آناتومیک به وسیله‌ی فلش‌ها نشان داده شده است؟ (پزشکی اسفند 90- قطب شهید بهشتی) 


گزینه 1 سمینال وژیکول 


گزینه 3 وازدفران 


تمام pole‏ زیر a)‏ پیشابراه پروستاتیک باز می‌شوند. بجز: (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب کرمان و مشهد) 
گزینه 1 ejaculatory duct‏ 
گزینه 2 prostatic utricle‏ 

bulbourethral gland 3 گزینه‎ 


prostatic gland 4 گزینه‎ 


فاسیای کرماستریک کیسه‌ی aay‏ در امتداد کدامیک از عناصر جدار شکم است؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب شمال / پزشکی شهریور -9V‏ قطب آزاد) 
گزینه 1 عضله‌ی مایل خارجی 
Mis dile alae vars‏ 
گزینه 3 عضله‌ی عرضی شکم 
گزینه 4 فاسیای عرضی شکم 


کدامیک در پوشش‌های aay‏ مدیاستینوم ul‏ را می‌سازد؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب تهران) 
گزینه 1 تونیکا آلبوژینه 
گزینه 2 تونیکا واسکولوزا 
گزینه 3 لایه‌ی احشایی تونیکا واژینالیس 


گزینه 4 لایه‌ی جداری تونیکا واژینالیس 


لف 


سوال 21 


در aisles‏ با انگشت رکتوم در مرد. کدامیک در عناصر تشریحی زیر قابل لمس است؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب شهید بهشتی) 


155 غدهی بولبواورترال (کوپر) 
گزینه 2 انتهای تحتانی سمینال وزیکول 


گزینه 3 مجرای دفران 


سطال 22 


bulbospongius 1 گزینه‎ 
ischiocavernus 2 گزینه‎ 
superficial transverse perineal 3 گزینه‎ 


deep transverse perineal 4 گزینه‎ 


ری ae ays‏ دا را ose‏ ار 
گزینه 1 فاسیای اسپرماتیک خارجی 
گزینه 2 فاسیای کرماستریک 


گزینه 3 عضله‌ی دارتوس 


گزینه 4 فاسیای اسپرماتیک داخلی 


=) 


2 


elas‏ ساختمان زیر جزء محتویات spermatic cord‏ نیست؟ (پزشکی اسفند -9F‏ قطب شیراز و همدان) 


گزینه 1 مجرای دفران 
گزینه 72 شریان کرماستر 
گزینه 3 ورید اپی‌گاستریک تحتانی 


گزینه 4 شبکه‌ی خودمختار 


a 


OS lem 


عضله‌ی دارتوس در بیضه‌دان (Scrotum)‏ ادامه‌ی کدامیک از لایه‌های تشکیل دهنده‌ی جدار قدامی شکم است؟ (پزشکی اسفند -9F‏ قطب آزاد) 


گزینه 1 عضله‌ی مایل خارجی شکم 
کزینه 2 فاشیای ترانسورسالیس 
نمایش پاسخ 
۹ 
مردی otic‏ و چهل ساله بعد از sarily‏ تصادف با اتومبیل و گذراندن دوره‌ی نقاهت به کلینیک مراجعه نموده و از prs‏ توانایی errection‏ شکایت دارد. ضایعه‌ی 
عصبی کدامیک از اعصاب زیر است؟ (پزشکی اسفند -9F‏ قطب اهواز) 
رده 2 شاخه‌ی ژنیتال عصب ژنیتوفمورال 
15« 5 عصب ایلیواینگوئینال 


گزینه 4 پرینه‌آل 


Jl 


شتوال 27 


plas‏ شریان در ضخامت اجسام غاری قرار دارد؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب اصفهان) 


گزینه 1 عمقی پنیس 
گزینه 3 پیشابراهی 
گزینه 4 پودندال داخلی 
نمایش پاسخ 
الف 
کدامیک از لیگامان‌های نگه‌دارنده‌ی (ery‏ گردن رحم و انتهای فوقانی واژن را به دیواره‌ی طرفی لگن متصل می‌نماید؟ (پزشکی اردیبهشت -AV‏ میان‌دوره‌ی کشوری) 
گزینه 1 Cardinal ligament‏ 
گزینه 2 Pubocervical ligament‏ 
گزینه 3 Sacrocevical ligament‏ 


Broad ligament 4 گزینه‎ 


call 
طریقی به بخش تحتانی ستون مهره‌ها متاستاز می‌دهد؟ (پزشکی شهریور ۷ قطب اصفهان)‎ Oe سرطان پروستات از‎ 
گزینه 1 مجاورت‎ 
گزینه 2 ارتباط وریدی‎ 
گزینه 3 ارتباط شریانی‎ 


گزینه 4 ارتباط لنفی 


تِ 


Soon 


کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح است؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب زنجان) 


قیفر MS Dial pies‏ در سلوی رقتوم قرار دار 
گزینه 2 شریان مثانه‌ای تحتانی شاخه‌ی انتهایی شریان پودندال داخلی است. 


گزینه 4 زاویه‌ی Subpubic‏ در مردان بیش‌تر از زنان است. 


val 


کدامیک از محتویات طناب اسپرماتیک نیست؟ (پزشکی شهریور -AV‏ قطب شهید بهشتی) 


گزینه 1 شاخه‌ی ژنیتال عصب ژنیتوفمورال 
گزینه 7 عصب ایلئواینگوینال 
گزینه 3 شریان کرماستریک 


گزینه 4 شبکه‌ی وریدی پمپنی 0199 


با 


0 


کدامیک از عصب‌های زیر مسیر عصبی رفلکس کرماستریک است؟ (پزشکی اسفند -٩۷‏ قطب اصفهان. تهران و کرمان) 
گزینه 1 Femoral‏ 
گزینه 2 Genitofemoral‏ 
گزینه 3 lliohypogastric‏ 
کزینه 4 llioinguinal‏ 
نمایش پاسخ 
ب / در اندام تحتانی میخونی که عصب زنیتوفمورال a‏ عضله‌ی کرماستر (نه دارتوس!!) عصب‌دهی می‌کند. توضیح اينکه رفلکس کرماستریک چیه هم زشته خودت برو 
gad‏ کن! 


کدام گزینه از مجاورات مستقیم قاعده‌ی مثانه در آقایان است؟ (پزشکی اسفند -UV‏ قطب زنجان) 


گزینه 1 Prostate‏ 
گزینه 2 Seminal vesicle‏ 
گزینه 3 Uterine Artery‏ 
گزینه 4 Ureter‏ 
نمایش پاسخ 
ب / قاعده‌ی مثانه a‏ شکل مثلث معکوس است و تنها جایی از مثانه که با صفاق پوشیده می‌شود. قسمت فوقانی قاعده‌ی آن در آقایان است. در پشت قاعده‌ی مثانه غدد 
سمینال وزیکل قرار دارند. 


کدامیک از لایه‌های زیر در اسکروتوم (کیسه‌ی (aay‏ ادامه‌ی لایه‌ی فاسیای عرضی25014] Transversalis‏ شکم است؟ (پزشکی کلاسیک شهریور -9A‏ قطب آزاد) 


کزینه 1 فاسیا اسپرماتیک خارجی External spermatic fascia‏ 
گزینه 2 فاسیا اسپرماتیک داخلی Internal spermatic fascia‏ 
کزینه 3 فاسیا کرماستر Cremasteric fascia‏ 
گزینه 4 لایه‌ی جداری تونیکا واژینالیس 
نمایش پاسخ 
ب / فاسیا اسپرماتیک داخلی ادامه‌ی لایه‌ی فاسیای عرضی شکم است و فاسیای کرماستر ادامه‌ی لایه‌ی عضله‌ی مایل داخلی است. 


0 


Siw‏ پیشابراهی (Uretral Crest)‏ در Crowd plas‏ وجود دارد؟ (پزشکی کلاسیک 9 ریفرم شهر پور ۸/- قطب شمال) 


گزینه 3 مثانه 


al‏ / پیشابراه پروستاتی در ضخامت پروستات و متسع ترین قسمت پیشابراه اسنت. در این قسمت ستیغ پیشابراهی را هم داریم که امتداد تریگون مثانه است. 


گزینه 1 جلوی آمپول رکتوم 


گزینه 7 پشت قاعده‌ی مثانه 


گزینه 3 GUL‏ داکتوس دفرنس 
گزینه 4 بالاتر از پروستات 


ج / Seminal vesicle‏ در پشت و پایین داکتوس دفرنس قرار گرفته‌اند. 


سل 27 


گزینه 1 مجرای غده‌ی بولبویورترال به آن باز می‌شود. 

گزین» 2 در صورت بزرگ شدن لب میانی پروستات» تنگ می‌شود. 

گزینه 3 با زاویه‌ی حدود ٩۰‏ درجه ay‏ پیشابراه اسفنجی (آلتی) می‌پيوندد. 
گزینه 4 توسط مجرای مزونفریک ساخته می‌شود. 


ب / مجرای Gore‏ بولبویورترال a‏ پیشابراه غشایی باز می‌شوند نه پروستاتی و پیشابراه پروستاتی در صورت بزرگ شدن لب میانی پروستات» تنگ می‌شود. 


گزینه 1 ضخامت فاسیای سطحی 


گزینه 7 پوشش آلبوژینه 


گزینه 4 سپتوم پکتینه آل 


e‏ این شریان شاخه‌ای از شریان نودندال:داخلی است: 


درجه سختی: متوسط 


تعداد سوال: ۴۷ 


نکته: رباطهای متصل ay‏ لگن پرتکرار هستند. 


اهمیت و میزان سختی سئوالات پزشکی و دندان‌پزشکی مشابه است. 


ال 1 


گزینه 7 فوندوس 
گزینه 7 سرویکس 
گزینه 3 اینفندیپولوم 


گزینه 4 فورنیکس 


کزینه 1 شریان ایلیاک خارجی 
گزینه 2 عروق ایلیاک داخلی 


گزینه 4 رباط پهن 


‌ 


قسمتی از رباط پهن که ow‏ لوله رحمی و رباط گرد تخمدانی قرار دارد چه نامیده می‌شود؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب اصفهان / پزشکی شهریور ۰٩۳‏ قطب اصفهان) 
گزینه 1 مزوومتریوم 
گزینه 7 مزوسالپینکس 
گزینه 3 مزوواریوم 


گزینه 4 پارامتریوم 


یک سوم تحتانی واژن با تمام عناصر زیر مجاورت دارد. بجز: (پزشکی شهریور ۹۴- قطب اصفهان) 


a) 
کدامیک از موارد زیر فاقد پوشش صفاقی است؟ (پزشکی شهریور 90- قطب کرمان)‎ 
گزینه 1 سطح قدامی سرویکس رحم‎ 
گزینه 7 سطح قدامی نیمه‌ی فوقانی رکتوم‎ 
گزینه 3 سطح خلفی سرویکس رحم‎ 
گزینه 4 سطح فوقانی مثانه در مرد‎ 


همه‌ی موارد زیر در ضخامت رباط OF‏ رحمی قرار دارند. بجز. (پزشکی شهریور 90- قطب اصفهان) 
گزینه 1 لوله‌ی رحمی 


گزینه 2 bby‏ گرد رحمی 


گزینه 3 رباط تخمدانی 


گزینه 4 رباط پوبوسرویکال 


شریان رحمی در ضخامت کدامیک از رباط‌های زیر قرار دارد؟ (پزشکی اسفند -9F‏ قطب شمال, اصفهان و کرمان) 


کدامیک از تعاریف زیر با مفهوم فورنیکس مطابقت دارد؟ (پزشکی اسفند AF‏ قطب اهواز) 
گزینه 1 فضایی است که بین مثانه در جلو و رحم تشکیل می‌شود. 

گزینه 2 بن‌بستی که بین لبه‌ی گردن رحم 9 دیوار‌ی واژن قرار دارد. 

گزینه 3 فضایی است که بین GIS)‏ در عقب و رحم تشکیل می‌شود. 

گزینه 4 بین غشای پرینه‌آلی و Ga‏ غشایی فاسیای سطحی قرار می‌گیرد. 


کدام گزینه در مورد رحم صحیح است؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب تبریز) 


گزین» 1 بخش ایسموس آن در مقابل سوراخ خارجی گردن رحم قرار دارد. 
گزینه 2 سطح قدامی رحم کاملا توسط صفاق پوشیده شده است. 
گزینه 3 زاویه‌ی yl Anteversion‏ مابین محور رحم و واژن است. 
گزینه 4 طول آن Pe‏ سانتی‌متر و در امتداد واژن قرار دارد. 
نمایش پاسخ 
۹ 


شریان‌های دورسال و عمقی کلیتوریس. شاخه‌های انتهایی کدام شریان است؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب تهران) 


Inferior Vesical 1 گزینه‎ 
External iliac 2 گزینه‎ 
Superior vesical 3 گزینه‎ 


Internal pudendal 4 گزینه‎ 


> 


1 


شریان رحمی در قاعده‌ی لیگامان پهن رحمی با کدام عنصر زیر تقاطع دارد؟ (پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب زنجان / پزشکی شهریور -٩۴‏ قطب آزاد) 


گزینه 1 پیشابراه 

گزینه 2 ورید ایلیاک خارجی 
گزینه 3 ورید ایلیاک داخلی 
گزینه 4 حالب 


=) 


همه‌ی ساختمان‌های زیر در ضخامت رباط OR‏ رحم قرار دارند بجز. (پزشکی اسفند -٩۴‏ 9 قطب شمال / پزشکی اسفند -4٩۲۳‏ 5 قطب مشهد) 


گزینه 1 لوله‌ی رحمی 
گزینه 2 رباط تخمدانی 
گزینه 3 bby‏ گرد رحمی 
گزینه 4 حالب 


> 


تمام ساختمان‌های زیر در پشت واژینال قرار دارد یجز: (پزشکی اسفند -٩۳‏ قطب شیراز) 


گزینه 1 بن‌بست راست روده‌ای- رحمی (داگلاس) 
گزینه 2 راست روده 
گزینه 3 مجرای مقعدی 
گزینه 4 رحم 
نمایش پاسخ 
)> 
در خانمی با حاملگی‌های متعدد. زاویه‌ی طبیعی بین گردن رحم و واژن از Ow‏ رفته و رحم در بن‌بست دوگلاس گرفته است. yl ay‏ حالت چه می‌گویند؟ (پزشکی شهریور 
۴ قطب تبریز / پزشکی شهریور ۹۷- قطب اصفهان) 
گزینه 1 anteversion‏ 
گزینه 2 retrocession‏ 
گزینه 3 anteflexion‏ 


retroflexion 4 گزینه‎ 


ra 


دسترسی a‏ فضای Rectouterine‏ (دوگلاس) از طریق کدامیک از موارد زیر امکان‌پذیر است؟ (پزشکی اسفند ۴- قطب شیراز / پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب شهید بهشتی) 


Anterior fornix of the Vagina 1 گزینه‎ 
Posterior fornix of the Vagina 2 کزینه‎ 
Posterior wall of the bladder 3 گزینه‎ 


Lateral wall of the Vagina 4 گزینه‎ 


کدامیک از رباطات رحم از جنس صفاق است؟ (پزشکی شهریور -9F‏ قطب کرمان / پزشکی اسفند ۹۵- قطب کرمان / پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب کرمان) 
گزینه 1 Cardinal , Transverse Cervical‏ 
گزینه 2 Sacrouterine‏ 
گزینه 3 Broad‏ 


Round 4 گزینه‎ 


در مورد رحم همه‌ی موارد زیر درست است. بجز: (پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب کرمان) 
۷ 1 رباط گرد رحمی در ایجاد حالت Anteversion‏ نقش دارد. 
گزینه 7 سطح قدامی و خلفی گردن رحم پوشش صفاقی دارد. 
گزینه 3 bby‏ عرضی گردن رحم از جنس بافت همبند است. 


a 

تمام ساختارهای زیر در محافظت از رحم و پیش‌گیری از پرولاپس آن به صورت مستقیم یا غیرمستقیم نقش دارد بچز: (پزشکی شهریور ۹۴- قطب مشهد) 
گزینه 1 bby‏ گرد رحم 
گزینه 2 bby‏ عرضی گردن رحم (رباط کاردینال) 


سوال 19 


حد قدامی حفره‌ی تخمدانی توسط plas‏ مورد زیر محدود شده است؟ (پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب همدان) 


کزینه 1 YL pd‏ مسدود شده‌ی نافی 


20 Jlow 


انتهای خارجی لوله‌ی رحم با کدامیک از گزینه‌های زیر مطابقت دارد؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب اهواز) 


Di) سطال‎ 


طولانی‌ترین بخش لوله‌ی رحمی کدام است؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب کرمان) 


گزینه 1 آمپول 


گزینه 2 اینفاندیبولوم 


ureter 1 گزینه‎ 
obturator nerve 2 گزینه‎ 
External iliac artery 3 گزینه‎ 


piriformis muscle 4 گزینه‎ 


سوال 23 


.Uterosacral lig 1 گزینه‎ 


-Round lig 2 گزینه‎ 
.Pubocervical lig 3 گزینه‎ 


-Broad lig 4 گزینه‎ 


é 


گزینه 1 رباط عرضی 


Slices Bb? ange 


گزینه 3 رباط گرد 


گزینه 4 رباط آویزان کننده‌ی تخمدان 


=) 


کی انلباک داغلن 
گزینه 7 رحمی 
گزینه 3 کلیوی 


کزینه 7 رباط ساکرو سرویکال 
گزینه 2 رباط پهن رحم 
گزینه 3 رباط پوبوسرویکال 


گزینه 4 رباط ترنسورس سرویکال 


گزینه 1 bly‏ گرد رحمی 
گزینه 2 bby‏ پهن رحمی 
گزینه 3 رباط عرضی گردن 


گزینه 4 رباط رحمی- خارجی 


DS Stee 


Ovary Suspenssory ligamentum 1 گزینه‎ 
Obturator nerve 2 گزینه‎ 


Ureter 3 گزینه‎ 


Internal ۱۱۱۵6 artery 4 گزینه‎ 


€ 


گزینه 1 آورترا 

گزینه 2 بن‌بست رکتواوترین 
گزینه 3 رکتوم 

گزینه 4 جسم پرینهآل 


سوال 31 


گزینه 1 bly‏ گرد رحمی 

گزینه 2 رباط ترانسورس سرویکالیس (کاردینال) 
گزینه 3 پوبوسرویکالیس 

گزینه 4 اوتروساکرال 


Ww 
1 


سوال 32 


گزینه 1 لوله‌ی فالوپ 
گزینه 2 گردن رحم 
گزینه 3 رباط گرد رحمی 


گزینه 4 رباط تخمدان 


= 


gl alae Tans‏ 18 وبعد اوبلوغ ضاف ابست 
گزینه 2 Whe‏ از جلوی آن عبور می‌کند 
Guy Sas‏ تخمذاتی اد Stahl glist‏ دالیم Spi‏ 


کرینه 4 در سطح خلفی لیگامان پهن قرار دارد 


2 


ی 


plas‏ رباط در رابطه با نگهداری گردن رحم نقش بیش‌تری دارد؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب آزاد) 


گزینه 1 bby‏ پوبوسرویکال Pubocervical. lig‏ 
گزینه 2 رباط عرضی گردن رحم Transvers cervical lig‏ 
گزینه 3 رباط یوتروساکرال Uterosacral‏ 

Broad lig wee bby 4 گزینه‎ 


Y 


elas‏ رباط رحم. در حفظ anteversion /anteflexion‏ رحم نقش اساسی دارد؟ (پزشکی شهریور -٩۷‏ قطب تهران و کرمان / پزشکی شهریور -VWV‏ قطب شیراز) 
گزینه 1 Uterosacral‏ 

Broad 2 گزینه‎ 

Transverse Cervical 3 گزینه‎ 


Round 4 گزینه‎ 


5S 
احتمال صدمه به کدامیک از عناصر تشریحی زیر وجود دارد؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب شهید بهشتی)‎ ery در جراحی گردن‎ 
گزینه 1 حالب‎ 
کزینه 2 شریان ایلیاک داخلی‎ 
گرد رحمی‎ bby 3 گزینه‎ 


گزینه 4 عصب پودندال داخلی 


val 


همه‌ی عناصر زیر به طرفین رحم متصل می‌شود بچز: (پزشکی اسفند -٩۷‏ قطب تبریز) 

گزینه 1 لوله‌ی رحمی 

گزینه 2 رباط تخمدانی 

گزینه 3 رباط آویزان کننده‌ی تخمدان 

گزینه 4 bby‏ گرد رحمی 

نمایش پاسخ 

ج / اين رباط از تخمدان شروع شده و آن‌ها را به دیواره‌ی لگن متصل می‌کند اما رباط تخمدانی» تخمدان را به جدار طرفی رحم وصل می‌کند. 
کدامیک از رباط‌های زیر. رحم را به جدار طرفی لگن متصل می‌کند؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب شمال) 
گزینه 1 گرد رحمی 
گزینه 2 کاردینال 
گزینه 3 اوتروساکرال 


گزینه 4 پوبوسرویکال 


ب / bly‏ کاردینال رحم را به دیواره‌های طرفی لگن وصل می‌کند. 


39 


لنف رحم a)‏ همه‌ی گره‌های لنفاوی زیر می‌ریزد بجز: (پزشکی اسفند ۹۷- قطب مشهد) 


گزینه 1 Superfacial Inguinal. LN‏ 
گزینه 2 Deep Inguinal. LN‏ 
External ۱۱۱26 L. N 3 au35‏ 
گزینه 4 Internal Iliac L. N‏ 
نمایش پاسخ 
ب / دیگه قطب مشهده کار خاصیش نميشه کرد. لنف رحم internal, external, and common iliac nodes a)‏ می‌ریزد. لنف گلنس کلیتوریس و لب‌های کوچک و انتهای 
تحتانی مهبل و گلنس آلت هم deep inguinal a‏ و external iliac‏ می‌ریزه. isl‏ برا محک کاری بدون! لنف بافت سطحی CUT‏ یا کلیتوریس L)‏ اسکروتوم و لب‌های بزرگ) 
به Superficial inguinal‏ می‌ریزه. (lol‏ از مشهد و اهواز 


وال 40 


ترتیب قرارگیری عناصر دهلیز واژن از جلو به عقب چگونه است؟ (پزشکی کلاسیک و ریفرم شهریور -IA‏ مشترک کشوری) 


ain js‏ 1 کلیتوریس. پیشابراه» واژن. مجرای غدد وستیبولی 
گزینه 2 کلیتوریس. واژن» پیشابراه. مجرای غدد وستیبولی 
گزینه 3 کلیتوریس. پیشابراه. مجرای غدد وستیبولی» واژن 
گزینه 4 پیشابراه. کلیتوریس واژن» مجرای غدد وستیبولی 
تمایش پاسخ 
الف / ترتیب قرارگیری عناصر دهلیز واژن از جلو به عقب شامل کلیتوریس. پیشابراه. واژن» مجرای غدد وستیبولی است. 


انتهای خارجی لوله‌ی رحم با elas‏ گزینه‌ی زیر منطبق است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب اهواز) 


گزینه 1 ناحیه‌ی قیف (شیپور) 
گزینه 2 ناحیه‌ی آمپول 
کزینه 3 ناحیه‌ی تنگه 
گزینه 4 Kael‏ داخل دیواره‌ای 
تمایش پاسخ 
الف / انتهای خارجی لوله‌ی رحم ناحیه‌ی قیف و انتهای داخلی ol‏ ناحیه‌ی داخل دیواره‌ای است. 
کدام گزینه در مورد تخمدان‌ها صحیح است؟ (پزشکی کلاسیک و ریفرم شهریور ۹۸ قطب تبریز) 
گزینه 1 شریان تخمدانی از SLL!‏ داخلی جدا می‌شود. 
گزینه 2 سطح خارجی ul‏ با We‏ مجاورت دارد. 
گزینه 3 ay‏ سطح خلفی لیگامان پهن رحم اتصال دارد. 
گزینه 4 توسط لیگامان گرد رحمی ay‏ تنه‌ی رحم اتصال دارد. 
Aygo‏ 
ج / شریان تخمدانی از آتورت شکمی جدا می‌شود و سطح پشتی آن با حالب مجاورت دارد و به سطح خلفی لیگامان پهن رحم اتصال دارد. 
حد جلویی حفره‌ی تخمدانی لگن را کدام ساختمان زیر محدود نموده است؟ (پزشکی کلاسیک و ریفرم شهریور ۹۸- قطب زنجان) 
گزینه 1 اورترها 
گزینه 72 شریان مسدود شده‌ی LAL‏ 
گزینه 3 عروق SLL!‏ داخلی 
گزینه 4 رباط تخمدانی 
تمایش پاسخ 
ب / حفره‌ی تخمدانی ON‏ را شریان مسدود شده‌ی نافی و لیگامان پهن رحم محدود می‌کنند. 
لنف plas‏ بخش a‏ گره‌های لنفی HL‏ آتورتیک تخلیه نمی‌شود؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب مشهد) 
گزینه 1 بیضه 
گزینه 2 آپی‌دیدیم 
گزینه 3 فوندوس رحم 
گزینه 4 PP) GAS‏ 


نمایش پاسخ 
> / لنف تخمدان a‏ گره‌های پاراآئورتیک تخلیه می‌شود ولی تنه‌ی رحم به Yl‏ تخلیه نمی‌شود. 


لنف 5 تخمدان عمدتا وارد plas‏ غدد لنفاوی می‌شود؟ (پزشکی Us‏ سیک شهر 92 ۸- 5 قطب شیراز) 
گزینه 1 اینگوئینال سطحی 
گزینه 2 اینگوئینال عمقی 


نمایش پاسخ 
> / لنف تخمدان به گره‌های پاراآئورتیک تخلیه می‌شود ولی تنه‌ی رحم به Yl‏ تخلیه نمی‌شود. 


سوال 46 


plas‏ بخش لوله رحمی» تخمک آزاد شده از تخمدان را دریافت می‌کند؟ (علوم‌پایه دندان‌پزشکی خرداد ۱۴۰۰- میان‌دوره کشوری) 


گزینه 1 آمپول 

گزینه 2 شرابه‌ها 
گزینه 3 ایستموس 
گزینه 4 اینفاندیبولوم 


baal pti‏ تک رآ ور باق موف 


سوال 47 


گزینه 7 شریان ایلیاک داخلی 


گزینه 3 شریان تخمدانی 


گزینه 4 شریان کلیوی 


es‏ نان وحم شاکه اي از ase‏ یلباک داعلی ارت 


درجه سختی: آسان 
تعداد سوال: FO‏ 


اهمیت و میزان سختی سئوالات پزشکی و دندان‌پزشکی مشابه است. 


گزینه 1 سطح فوقانی 
گزینه 2 سطح تحتانی طرفی 
گزینه 3 بخش قاعده‌ای 


گزینه 4 بخش IDS‏ 


۳11 Ti2 tans 

گزینه 2 L1, L2‏ 
گررنه 3 92-83-64 
گزینه 4 81-82-83 


oil alee. tas‏ راتفر داکلی 
گزینه 2 غده‌ی پروستات 
گزینه 3 کیسه‌های منوی 


گزینه 4 رباط‌های پوبووزیکال 


Aviles 


گزینه 1 سطوح تحتانی طرفی مثانه در جنس مذکر 


گزینه 7 سطوح تحتانی طرفی مثانه در جنس موّنث 
گزینه 3 قسمت فوقانی قاعده‌ی مثانه در جنس مذکر 


گزینه 4 Crowd‏ فوقانی قاعده‌ی مثانه در جنس موّنث 


۳ 


کدامیک از احشای زیر. عصب‌دهی پاراسمپاتیک خود را از اعصاب نخاعی ساکرال دریافت می‌کند؟ (پزشکی اسفند ٩۴‏ قطب تهران) 


کدامیک از عناصر زیر (بدون واسطه‌ی صفاق) با سطح خلفی مثانه مجاورت دارد؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب شمال) 
گزینه 1 عضله‌ی لوتور آنی 
کزینه 2 کولون سیگموئید 
گزینه 3 کیسه‌های منوی 


دومین تنگی حالب کجاست؟ (پزشکی شهریور -٩۳‏ قطب اهواز) 
گزینه 1 تلاقی حالب و لگنچه 
گزینه 2 تلاقی حالب با عروق گونادال 
کزینه 3 هنگام عبور از دهانه‌ی ورودی OS‏ 
وه مد فطل Seal‏ یه دارم فان 


Cv 


وه 

تمام عبارت‌های زیر در مورد تغییر JSS‏ مثانه ay‏ هنگام پر شدن آن درست است. joy‏ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب مشهد) 
گزینه 7 a‏ هنگام پر شدن مثانه» گردن مثانه به Crow‏ پایین Lule‏ می‌شود. 

گزینه 2 ay‏ هنگام پر شدن مثانه» سطح خلفی مثانه تقریباً ثابت است. 

گزینه 3 ay‏ هنگام پر شدن مثانه, سطح فوقانی آن به سمت Uy‏ جابجا می‌شود. 


گزینه 4 به هنگام پر شدن مثانه رس مثانه a‏ سمت ناف کشیده می‌شود. 


لف 

تمام موارد زیر در پیشابراه پروستاتیک دیده می‌شوند. بجز: (پزشکی شهریور ۹۴- قطب کرمان) 
گزینه 1 Fjaculatory Duct‏ 
گزینه 2 Urethral Crest‏ 


Interureteric Crest 3 گزینه‎ 


Prostatic Utricle 4 گزینه‎ 


سوال 10 


plas‏ شاخه‌ی عصبی لومبار» از مجاورت تخمدان عبور می‌کند؟ (پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب تهران) 


Genitofemoral 1 گزینه‎ 
Obturator 2 گزینه‎ 


Femoral 3 گزینه‎ 


Sciatic 4 گزینه‎ 


گزینه 1 آئورتیک داخلی 
گزینه 2 دیافراگماتیک 
کزینه 3 آئورتیک خارجی 
گزینه 4 اکسترنال ایلیاک 


گزینه 7 رحمی 
گزینه 3 واژینال 


گزینه 4 مثانه‌ای فوقانی 


Ww 
7 


گزینه 1 شریان پودندال داخلی 
گزینه 7 شریان رحمی 
گزینه 3 شریان مثانه‌ای تحتانی 


گزینه 4 شریان اوبتوراتورج 


uw 
1 


سوال 15 


کزینه 1 کولون سیگموئید 

گزینه 2 جسم پرینه آل 

گزینه 3 دیافراگم ادراری- تناسلی 
گزینه 4 خار ایسکیال 


الف 


گزینه 1 بولب پنیس 


گزینه 2 میزراه اسفنجی 
گزینه 3 میزراه پروستاتی 


گزینه 4 مجرای دفران 


گزینه 1 پروستانی 
گزینه 2 فشایی 
گزینه 3 اسفنجی 


گزینه 4 پیش پروستانی 


Ww 
۰ 


گزینه 1 مجرای دفران 


گزینه 2 مجرای انزالی 
گزینه 3 حالب 


گزینه 4 مجرای غده‌ی BBS‏ 


> 


سوال 19 


Abdominal 1 گزینه‎ 
Pelvic 2 گزینه‎ 
Lumbar 3 گزینه‎ 


Vesical 4 گزینه‎ 


=) 


20 Stes 


prostatic .part 1 گزینه‎ 
spongy . part 2 au 35 
membranous ۰ part 3 گزینه‎ 


pre prostatic ۰ part 4 گزینه‎ 


> 


سول 21 


گزینه 1 مجرای انزالی Ejaculatory Duct‏ 
گزینه 2 میزراه پروستاتی Prostatic Urethra‏ 


کزینه 3 میزراه اسفنجی Urethra‏ 500۳0910۱5 


گزینه 4 سینوس پروستاتی Prostatic Sinus‏ 


22 Mex 


سوال 23 


گزینه 1 گردن 
گزینه 2 رس 
گزینه 3 دهانه‌ی حالب 


He ox گزینه 4 ستیغ‎ 


الف 


سوال 24 


گزینه 1 فاسیای فوقانی و تحتانی دیافراگم اوروژنیتال 
گزینه 2 پروستات و فاسیای تحتانی دیافراگم اوروژنیتال 
گزینه 3 پروستات و فاسیای فوقانی دیافراگم اوروژنیتال 
گزینه 4 پروستات و فاسیای لگنی 


۹ 


Sle‏ و2 


گزینه 7 فوندوس رحم 
گزینه 2 گردن رحم و واژن 


گزینه 3 GUL‏ رحم 


گزینه 4 لوله‌های رحمی و تخمدان‌ها 


سوال 26 


سول 27 


Inferior rectal artery 1 گزینه‎ 


Ejaculatory duct 2 گزینه‎ 
Bulbourethral gland 3 گزینه‎ 


Seminal vesicle 4 گزینه‎ 


2 


گزینه 1 مجرای دفران 


گزینه 2 پیشابراه پروستاتی 


گزینه 3 پیشابراه غشایی 


گزینه 4 پیشابراه اسفنجی 


Ww 


کزینه 1 سمپاتیک آن از سگمان‌های نخاعی ساکرال منشاً می‌گیرد. 
کزینه 2 حالب از سطح فوقانی آن وارد می‌شود. 
گزینه 3 تحریک پاراسمپاتیک موجب تخلیه‌ی آن می‌شود. 


گزینه 4 گردن YT‏ در خلف سمیفز پوبیس قرار دارد. 


ج و د 


Bonen 


گزینه 1 در جنس موّنث سطح خلفی مثانه در مجاورت رکتوم قرار دارد 
کزینه 2 پیشابراه از رس (apex)‏ مثانه شروع می‌شود 
گزینه 3 مثلث مثانه توسط مخاط lo‏ قاعده‌ی مثانه تشکیل شده است 


E 


شریان رحمی در قاعده‌ی bby‏ پهن رحمی با کدام عنصر زیر تقاطع دارد؟ (پزشکی اسفند ۹۶ قطب زنجان / پزشکی اسفند ۹۵- قطب شمال) 
گزینه 1 ورید ایلیاک خارجی 
گزینه 2 bby‏ آویزان کننده‌ی تخمدان 
گزینه 3 حالب 
گذیته 4 ورد ارترای ists‏ 
نمایش پاسخ 

۹ 

چین نافی داخلی (Medial inguinal fold)‏ بین کدام دو حفره‌ی تشریحی زیر قرار دارد؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب مشهد) 
کزینه 1 Ow‏ حفره‌ی سوپراوزیکال و اینگوئینال داخلی 
گزینه 2 ww‏ حفره‌ی اینگوئینال داخلی و خارجی 
گزینه 3 بین حفره‌ی سوپراوزیکال و اینگوئینال خارجی 


گزینه 4 بین حفرات سوپراوزیکال چپ و راست 


سك 


اسفنکتر ارادی مجرای ادرار مردان در اطراف plas‏ قسمت از پیشابراه قرار دارد؟ (پزشکی اسفند ۶- مشترک کشوری) 
گزینه 1 Membranous‏ 
گزینه 2 Prostatic‏ 

Preprostatic 3 گزینه‎ 


Spongiosus 4 گزینه‎ 


val 


[eee 


کدامیک از شریان‌های زیر در سمت داخل با حالب تقاطع دارد؟ (پزشکی اسفند 90- قطب همدان / پزشکی شهریور -٩۷‏ قطب همدان) 


گزینه 1 شریان پودندال داخلی 
گزینه 2 شریان رحمی 
گزینه 3 شریان مثانه‌ای تحتانی 
گزینه 4 شریان اوبتوراتور 

نمایش پاسخ 
Y‏ 


5 leu 


هنگامی که مثانه پر می‌شود» همه‌ی بخش‌های آن دچار تغییر می‌شود بجز: (پزشکی شهریور -9V‏ قطب اصفهان) 


گزینه 1 زان 


گزینه 7 سطح فوقانی 


گزینه 7 اتصال حالب و لگنچه 


گزینه 2 بالای Ae‏ 


سوال 37 


گزینه 1 سمینال وزیکول 
گزینه 2 پروستات 


گزینه 3 آمپول دفران 


گزینه 4 غدد بولیویورترال 


Ww 


سوال 38 


کزینه 1 سمپاتیک 

کزینه 2 ژنیتو فمورال 
گزینه 3 پودندال داخلی 
گزینه 4 پاراسمپاتیک 


Prostate gland 1 گزینه‎ 
Vas deferens 2 گزینه‎ 
Rectum 3 گزینه‎ 


Seminal vesicle 4 گزینه‎ 


الف 


گزینه 1 رحم 
گزینه 2 کولون سیگموئید 


گزینه 1 غده‌ی پروستات 


گزینه 2 مجرای واز- دفران 


گزینه 4 غده‌ی سیمنال وزیکول 


نمایش پاسخ 
الف / پروستات از دوران دبستان تاکنون در گردن مثانه بوده. 


ماهیت اسفنکتر خارجی یورترا و محل قرارگیری آن با کدام گزینه‌ی زیر منطبق است؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب اهواز) 
گزینه 1 عضله‌ی صاف. ناحیه‌ی پره‌پروستاتیک یورترا 
گزینه 7 عضله‌ی مخطط. ناحیه‌ی پروستاتیک یورترا 
گزینه 3 عضله‌ی مخطط. ناحیه‌ی غشایی یورترا 
گزینه 4 عضله‌ی «Slo‏ ناحیه‌ی اسپونژیوس یورترا 
نمایش پاسخ 
ج / اسفنکتر خارجی یورترا یک اسفنکتر ارادی بوده و در نتیجه مخطط است و در ناحیه‌ی غشایی یورترا قرار گرفته است و توسط عصب پودندال عصب‌دهی می‌شود. 
اسفنکتر خارجی پیشابراه توسط کدامیک از اعصاب زیر عصب‌دهی می‌گردد؟ (پزشکی کلاسیک و ریفرم شهریور ۹۸ قطب تهران) 
گزینه 1 واگ 
کزینه 2 هایپوگاستریک 
گزینه 3 اوبتوراتور 
گزینه 4 پودندال 
نمایش پاسخ 
> /اسفنکتر خارجی یورترا یک اسفنکتر ارادی بوده و در نتیجه مخطط است و در ناحیه‌ی غشایی یورترا قرار گرفته است و توسط عصب پودندال عصب‌دهی می‌شود. 
کدام‌یک از ساختارهاي زیر در پیشاب‌راه پروستاتیک دیده نمي‌شود؟ (علوم‌پایه پزشکی دی 99— میان‌دوره) 
گزینه 1 Prostatic utricle‏ 
گزینه 2 Seminal colliculus gland‏ 
گزینه 3 Opening of ejaculatory ducts‏ 
گزینه 4 Opening of Bulbo - urethral‏ 


نمایش پاسخ 
د ساختار Opening of Bulbo - urethral‏ در پیشابراه پروستاتیک دیده نمی‌شود. 


مهمترین ساختاری که در حفره لگن با اورتر تقاطع می‌کند کدام است؟ (علوم‌پایه پزشکی خرداد ۱۴۰۰- میان‌دوره کشوری) 
گزینه 1 شریان مثانه‌ای فوقانی 
گزینه 2 شریان JUS)‏ میانی 
گزینه 3 مجرای دفران 
گزینه 4 شریان JUS)‏ فوقانی 
نمایش پاسخ 
ج مجرای دفران مهمترین ساختاری است که در حفره لگن با اورتر تقاطع می‌کند. 


درجه سختی: آسان 
تعداد سوال:۱۱ 


: خونرسانی رکتوم مهم است. 


Cool‏ و میزان سختی سئوالات پزشکی و دندان‌پزشکی مشابه است. 


خودآزمایی 
a‏ رکتوم به همه‌ی گره‌های لنفاوی زیر می‌ریزد بجز: (پزشکی اسفند ۹۴- قطب اصفهان) 
گزینه 1 پارارکتال 
گزینه 2 اینترنال ایلیاک 
گزینه ‏ اکسترنال ایلیاک 
گزینه 4 اینفریور مزانتریک 


نمایش پاسخ 


Cv 


لایه‌ی مخاطی نیمه‌ی بالایی مجرای مقعدی از کدامیک از گزینه‌های زیر عصب می‌گیرد؟ (پزشکی شهریور -٩۴‏ قطب اهواز) 
گزینه 1 اعصاب ائوتوم هیپوگاستریک تحتانی 
گزینه 2 اعصاب پرینه آل شاخه‌ی عصب بودندال 
گزینه 3 عصب JUS)‏ تحتانی شاخه‌ی عصب بودندال 


کرینه 4 شاخه‌ی پرینه آل چهارمین عصب ساکرال 


۱ 


یک سوم تحتانی رکتوم از کدام شریان زیر خون دریافت می‌کند؟ (پزشکی شهریور 90- قطب شمال) 


گزینه 1 مزانتریک فوقانی 
گزینه 2 مزانتریک تحتانی 
گزینه 3 ایلیاک خارجی 


گزینه 4 پودندال 


سس 
کدام ساختمان‌های زیر در جلوی رکتوم و مجرای مقعدی قرار دارد؟ (پزشکی شهریور -AF‏ قطب شیراز) 
گزینه 1 رحم 
گزینه 2 پیشابراه 
گزینه 3 مهبل 
گزینه 4 دیافراگم ادراری- تناسلی 


در عمل معاینه از طریق رکتوم» همه‌ی pole‏ زیر را می‌توان لمس کرد. بجز: (پزشکی اسفند -٩۴‏ قطب شیراز) 
گزینه 1 Sigmoid colon‏ 
گزینه 2 Perineal body‏ 
گزینه 3 Urogenital diaphragm‏ 


Ischial spine 4 گزینه‎ 


الف 


شریان‌های JUS,‏ فوقانی» میانی و تحتانی به ترتیب از کدامیک از شریان‌های زیر منشعب می‌گردند؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب همدان) 


گزینه 1 مزانتریک تحتانی- ایلیاک داخلی- پودندال داخلی 
گزینه 2 مزانتریک تحتانی- پودندال داخلی- SLL‏ داخلی 
گزینه 3 آئورت شکمی- ایلیاک داخلی- پودندال داخلی 

گنه 4 مزانتریک فوقانی- مزانتریک تحتانی- پودندال داخلی 


کزینه 1 آمپول رکتوم 

گزینه 2 ستون‌های آنال 

گزینه 3 اسفنکتر داخلی مقعد 
گزینه 4 اسفنکتر خارجی مقعد 


Anorectal angle‏ توسط کدامیک از موارد زیر ایجاد می‌شود؟ (پزشکی اسفند 90- قطب کرمان) 


iliococcygeus muscle 1 گزینه‎ 
20006060۷961 ligament 2 گزینه‎ 
pubococcygeus musle 3 گزینه‎ 


puborectal muscle 4 گزینه‎ 


سوال 9 

Inf. Rectal. A 1 گزینه‎ 
۰۱۷۱۱0016 Rectal. A 2 گزینه‎ 
Sup. Rectal. A 3 گزینه‎ 


.Internal lilac. A 4 گزینه‎ 


الف / خون‌رسانی رکتوم: یک سوم فوقانی شریان JUS,‏ فوقانی که شاخه‌ای از شریان مزانتریک تحتانی است. یک سوم میانی ‏ شریان رکتال میانی که شاخه‌ای از تنه‌ی 
قدامی SLL!‏ داخلی است. Sy‏ سوم تحتانی شریان JUS)‏ تحتانی که شاخه‌ای از شریان پودندال داخلی است. 


فضاي ایسکیورکتال در داخل محدود می‌شود به اه (علوم‌پایه پزشکی اسفند 99- کشوری) 


گزینه 1 عضله لواتور آنی 
کزینه 2 عضله اوبتراتور داخلی 
گزینه 3 اسفتکتر JLT‏ 

گزینه 4 فاشیای پری آنال 


ج فضاي ایسکیورکتال در داخل a‏ اسفنکتر آنال محدود می‌شود. 
9 

کدام‌يك از ساختمان‌های زیر ay‏ جسم پرینه متصل نمی‌شود؟ (علوم‌پایه پزشکی اسفند 99- کشوری) 
گزینه 1 اسفنکتر اورتروواژینالیس 
گزینه 7 عضله پرينه‌اي عرضي سطحي 
گرینه 3 اسفنکتر داخلي مجراي انال 


گزینه 4 عضله بولبو اسپونجیوس 


ج اسفنکتر داخلی مجرای JLT‏ به جسم پرینه متصل نمی‌شود. 


